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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 210 

2 Οκτωβρίου 2009 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 180 
Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για 
την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Πα¬ 
ροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί¬ 
ας (Π.Φ.Υ.). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2256/1994 (ΦΕΚ 
Α7196) «Συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρικού και 
οδοντιατρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις» με το 
οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 13 του ν. 2071/1992 
(ΦΕΚ Α'/123) «Εκσυγχρονισμός και οργάνωση Συστήμα¬ 
τος Υγείας». 

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το πρώτο άρθρο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α798). 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
π.δ/γματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα¬ 
τικού προϋπολογισμού. 

3. Την υπ’ αριθμ. 229/2008 Γνωμοδότηση του Συμβου¬ 
λίου της Επικράτειας, με πρόταση του Υπουργού Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας. Προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας 

Αρθρο 1 

Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 

1. Ιατρικές και Οδοντιατρικές υπηρεσίες Πρωτοβάθμι¬ 
ας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) παρέχονται από: 

α. Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία. 

β. Ιδιωτικά πολυϊατρεία και πολυοδοντιατρεία. 

γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια. 

δ. Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκα¬ 
τάστασης. 

2. Οι ανωτέρω φορείς λειτουργούν με τις διατάξεις 
του παρόντος και τελούν υπό την εποπτεία και τον 
έλεγχο του αρμόδιου Νομάρχη, του Γ ενικού Γ ραμματέα 
της οικείας Περιφέρειας, του Υπουργού Υγείας και Κοι¬ 
νωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και του οικείου Ιατρικού, 
ή Οδοντιατρικού κατά περίπτωση Συλλόγου. 


Αρθρο 2 
Ορισμοί 

1. Ιδιωτικό ιατρείο, ή οδοντιατρείο είναι χώρος κα¬ 
τάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, σύμφωνα 
με τα παραρτήματα Α και Β του παρόντος, στον οποίο 
ασκείται η ιατρική, ή η οδοντιατρική επιστήμη, από 
ιατρό, ή οδοντίατρο που διαθέτει άδεια λειτουργίας 
ιδιωτικού ιατρείου, ή οδοντιατρείου. 

2. Ιδιωτικό πολυϊατρείο ή πολυοδοντιατρείο είναι η 
σύνθεση τριών τουλάχιστον ιδιωτικών ιατρείων ή οδο¬ 
ντιατρείων, ή τριών τουλάχιστον ιδιωτικών διαγνωστι¬ 
κών εργαστηρίων, ή τριών τουλάχιστον ιδιωτικών ερ¬ 
γαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ή η 
σύνθεση τριών τουλάχιστον εξεταστικών μονάδων από 
τις πιο πάνω αναφερόμενες. 

Τα ιδιωτικά ιατρεία-οδοντιατρεία, ιδιωτικά διαγνω¬ 
στικά εργαστήρια και ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ια¬ 
τρικής και αποκατάστασης που συνθέτουν το ιδιωτικό 
πολυϊατρείο στεγάζονται σε λειτουργικά ενιαίο χώρο, 
κατάλληλα διαρρυθμισμένο και εξοπλισμένο, σύμφωνα 
με τα παραρτήματα Α και Β του παρόντος. 

Άδεια λειτουργίας ιδιωτικού πολυϊατρείου και ιδι¬ 
ωτικού πολυοδοντιατρείου χορηγείται σε εταιρείες, 
σε αστικούς ιατρικούς συνεταιρισμούς και σε Νομικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του παρόντος. 

3. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια είναι τα διαγνω¬ 
στικά εργαστήρια βιολογικών υλικών, τα διαγνωστικά 
εργαστήρια απεικονίσεων και τα διαγνωστικά εργαστή¬ 
ρια πυρηνικής ιατρικής, ως εξής: 

α. Διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών είναι 
χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, 
σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Β του παρόντος, 
όπου: 

αα) Παρέχονται υπηρεσίες σε ασθενείς από ιατρό με 
ειδικότητα βιοπαθολογίας, ή κυτταρολογίας, ή παθο¬ 
λογοανατομίας ή αιματολογίας, στο πλαίσιο άσκησης 
διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής ή 

ββ) γίνεται αποκλειστική επεξεργασία δειγμάτων βιο¬ 
λογικών υλικών για λογαριασμό άλλων φορέων παροχής 
υπηρεσιών υγείας ή 
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γγ) παρέχονται υπηρεσίες σε ασθενείς από ιατρό με 
ειδικότητα βιοπαθολογίας, ή κυτταρολογίας, ή παθο¬ 
λογοανατομίας ή αιματολογίας, στο πλαίσιο άσκησης 
διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής, παράλληλα δε 
μπορεί να γίνεται και επεξεργασία δειγμάτων βιολο¬ 
γικών υλικών για λογαριασμό άλλων φορέων παροχής 
υπηρεσιών υγείας. 

β. Διαγνωστικό εργαστήριο απεικονίσεων είναι χώρος 
κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, σύμ¬ 
φωνα με τα παραρτήματα Α και Β του παρόντος, όπου 
γίνονται δεκτοί ασθενείς από ιατρό με ειδικότητα ακτι¬ 
νοδιαγνωστικής, προς εξέταση, στο πλαίσιο άσκησης 
της διαγνωστικής απεικονιστικής ιατρικής με τα σύγ¬ 
χρονα μέσα απεικόνισης της βιοϊατρικής τεχνολογίας, 
σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. 

γ. Διαγνωστικό εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής είναι 
χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, 
σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Β του παρόντος, 
όπου γίνονται δεκτοί ασθενείς από ιατρό με ειδικότητα 
πυρηνικής ιατρικής, προς εξέταση, στο πλαίσιο άσκησης 
διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής με ανοικτή πηγή 
ιοντίζουσας ακτινοβολίας, τόσο για ίη νίνο, όσο και για 
ίπ νίίΓο διαγνωστικές μελέτες, σύμφωνα με τους κανόνες 
της ιατρικής επιστήμης. 

4. Ιδιωτικό εργαστήριο φυσικής ιατρικής και αποκα¬ 
τάστασης είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και 
εξοπλισμένος, σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Β 
του παρόντος, όπου παρέχονται υπηρεσίες φυσικής 
ιατρικής και αποκατάστασης, σύμφωνα με τους κανό¬ 
νες της ιατρικής επιστήμης και τέχνης, από ιατρό με 
ειδικότητα φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ή από 
ορθοπεδικό, ή παθολόγο, ή νευρολόγο - ψυχίατρο, ή νευ¬ 
ρολόγο, ή ρευματολόγο που λειτουργούσε φυσικοθερα- 
πευτήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του 
β.δ. 521/1963 (ΦΕΚ Α' 145) και είχε υποστεί ειδική εκπαί¬ 
δευση μετά τη λήψη του τίτλου της ειδικότητας επί 
δύο (2) τουλάχιστον έτη στη φυσική ιατρική και αποκα¬ 
τάσταση σε νοσηλευτικό ίδρυμα της ημεδαπής, ή της 
αλλοδαπής το οποίο διαθέτει κλινική, ή τμήμα φυσικής 
ιατρικής και αποκατάστασης αναγνωρισμένο να παρέχει 
ειδικότητα στη φυσική ιατρική και αποκατάσταση. 

Αρθρο 3 

Προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας Π.Φ.Υ. 

1. Για τη νόμιμη λειτουργία Ιδιωτικού φορέα Πρω¬ 
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του άρθρου 1 απαιτείται 
άδεια λειτουργίας, η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση 
Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
κατάθεσης της αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιο- 
λογητικά που προβλέπονται με το παρόν και μετά από 
γνώμη της επιτροπής του άρθρου 7. 

2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν συ- 
νέλθει η αρμόδια επιτροπή εντός του ανωτέρου προ- 
βλεπόμενου χρόνου η άδεια μπορεί να χορηγείται και 
χωρίς τη γνώμη αυτής, μετά από έλεγχο της ανωτέρω 
Διευθύνσεως Υγείας και μετά από υποβολή από τον 
ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού 
προσώπου, υπεύθυνης δήλώσης ότι έχουν τηρηθεί όλες 
οι διατάξεις του παρόντος. Σε περίπτωση ανακριβούς, ή 
αναληθούς δήλωσης η επιτροπή του άρθρου 7 εισηγεί- 
ται την επιβολή των προβλεπομένων στο άρθρο 13 του 
παρόντος διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλο¬ 


νται επί πλέον των ποινικών κυρώσεων που προβλέπο- 
νται στο άρθρο 22 του ν. 1599/1986 (Α' 75) επί υποβολής 
ψευδών δηλώσεων. 

Η Επιτροπή του άρθρου 7 είναι υποχρεωμένη εντός 
οκταμήνου από την χορήγηση της άδειας λειτουργί¬ 
ας να διενεργήσει τον σχετικό έλεγχο προκειμένου να 
γνωμοδοτήσει. Ο έλεγχος των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. 
ενεργείται και μεταγενέστερα κατά πάντα χρόνο. Σε 
περίπτωση αρνητικής γνώμης εφαρμόζονται οι ρυθμί¬ 
σεις του άρθρου 12 του παρόντος. 

3. Άδεια λειτουργίας απαιτείται και σε περίπτωση 
μεταστέγασης, επέκτασης, ή περιορισμού των παρε- 
χομένων από τους ιδιωτικούς φορείς υπηρεσιών Πρω¬ 
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου εφαρμοζομένης αναλόγως. 

Άρθρο 4 
Δικαιούχοι 

1. Άδεια λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής Ια¬ 
τρικών και Οδοντιατρικών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας χορηγείται αποκλειστικά: 

α. Σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια άσκησης 
του ιατρικού, ή οδοντιατρικού επαγγέλματος, κατά τους 
ειδικότερους προσδιορισμούς του παρόντος. 

β. Σε εταιρείες, με οποιαδήποτε νομική μορφή, που 
στο σκοπό τους περιλαμβάνεται η παροχή ιατρικών 
ή/και οδοντιατρικών υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 

γ. Σε αστικούς ιατρικούς συνεταιρισμούς που συστή- 
νονται με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

δ. Σε Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που στο 
σκοπό τους περιλαμβάνεται η παροχή ιατρικών ή / και 
οδοντιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας. 

2. Απλή συστέγαση στον ίδιο χώρο, χωρίς εταιρική 
σχέση, με αυτοτελείς άδειες, δύο (2), ή περισσότερων 
ιατρών και οδοντιάτρων της αυτής, ή διαφορετικής ειδι¬ 
κότητας επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι το σύνολο 
των διατεθειμένων χώρων κύριας χρήσης επαρκεί για 
τη χορήγηση αυτοτελών αδειών λειτουργίας, ιατρείων, 
ή οδοντιατρείων, διαρρυθμισμένων και εξοπλισμένων 
σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Β του παρόντος. 

Η ανωτέρω προϋπόθεση δεν είναι αναγκαία όταν οι 
συστεγαζόμενοι, με αυτοτελείς άδειες λειτουργίας, ια¬ 
τροί, ή οδοντίατροι χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο και 
τον ίδιο εξοπλισμό, αλλά σε καθορισμένους και διαφο¬ 
ρετικούς χρόνους υποδοχής των ασθενών. 

3. Για τη χορήγηση των αυτοτελών αδειών λειτουρ¬ 
γίας συστεγαζόμενων ιατρείων, ή οδοντιατρείων της 
παραγράφου 2 απαιτείται «θετική» γνώμη του οικείου 
ιατρικού, ή οδοντιατρικού συλλόγου ή και των δύο (2) 
συλλόγων, οι οποίοι εξετάζουν εάν τηρούνται οι κανόνες 
της ιατρικής-οδοντιατρικής δεοντολογίας και ιδίως εάν 
διασφαλίζεται η Υγεία του Κοινού. 

Το Δ.Σ. του οικείου ιατρικού, ή οδοντιατρικού συλλό¬ 
γου αποφασίζει αιτιολογημένα μέσα σε 30 ημέρες από 
την υποβολή της αίτησης. 

Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία η γνώ¬ 
μη του οικείου συλλόγου θεωρείται θετική. 

4. Έδρα του φορέα παροχής ιατρικών ή οδοντιατρι¬ 
κών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι 
η περιφέρεια του οικείου ιατρικού, ή οδοντιατρικού 
συλλόγου στα μητρώα του οποίου ο δικαιούχος της 
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άδειας του φορέα εγγράφεται, (με εξαίρεση τα νομικά 
πρόσωπα) υποχρεωτικά. 

Ιατρική πράξη εκτός της έδρας του φορέα επιτρέπεται 
μόνο σε περιπτώσεις του άρθρου 7 του ν. 3418/2005 
(ΦΕΚ Α'287). 

5. Αδεια για λειτουργία φορέα παροχής ιατρικών και 
οδοντιατρικών υπηρεσιών Π.Φ.Υ. δεν χορηγείται σε 
όσους έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που 
συνιστά κώλυμα απόκτησης της δημοσιοϋπαλληλικής 
ιδιότητας, ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρ¬ 
κωτικά. 

Άρθρο 5 

Άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου - οδοντιατρείου 

1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ια¬ 
τρείου, ή οδοντιατρείου απαιτείται η υποβολή αίτησης 
του δικαιούχου ιατρού, ή οδοντιάτρου. 

Άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου χορηγείται και 
σε ιατρούς με τίτλο ειδικότητας φυσικής ιατρικής και 
αποκατάστασης. 

Στις περιπτώσεις συστέγασης της παραγράφου 2 του 
άρθρου 4 οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτηση από 
κοινού. 

2. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

α. Βεβαίωση εγγραφής και άσκησης ειδικότητας, από 
τον οικείο ιατρικό, ή οδοντιατρικό σύλλογο. Σε περί¬ 
πτωση κατά την οποία ιατρός δεν είναι κάτοχος τίτλου 
ειδικότητας γενικής ιατρικής, έχει όμως το δικαίωμα να 
ασκεί πράξεις γενικής ιατρικής, σύμφωνα με το άρθρο 
36 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, οφείλει να καταθέσει, πέραν 
της βεβαίωσης εγγραφής στον οικείο ιατρικό σύλλογο 
και το πιστοποιητικό της παραγράφου 2 του άρθρου 
22 του π.δ. 84/1986 (Α'31), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 9 του π.δ. 38/2004 (Α'35). 

β. Τη «θετική» γνώμη του ιατρικού ή οδοντιατρικού 
συλλόγου στις περιπτώσεις συστέγασης σύμφωνα με 
τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4. 

Εάν ο σύλλογος δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής 
αίτησης του δικαιούχου αρκεί η προσκόμιση επικυρω¬ 
μένου αντιγράφου της αίτησης αυτής με την απόδειξη 
της ημερομηνίας κατάθεσής της. 

γ. Συμβόλαιο αγοράς, ή συμφωνητικό μίσθωσης, ή 
παραχώρησης με, ή χωρίς αντάλλαγμα, του ακινήτου, 
στο οποίο θα στεγάζεται το εν λόγω ιατρείο, ή οδο¬ 
ντιατρείο. 

δ. Βεβαίωση από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό 
ή αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν 
απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η χωρο- 
θέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο 
χώρο. 

ε. Κανονισμό συνιδιοκτησίας σε περίπτωση στέγασης 
σε πολυκατοικία, από όπου να προκύπτει το επιτρεπτό 
της χρήσης του χώρου. 

στ. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθεμένου χώρου κλί¬ 
μακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των 
χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεω¬ 
ρημένο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, ή αρχι¬ 
τέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι 
χώροι είναι κύριας χρήσης και πιστοποιεί ότι πληρούνται 
οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στα 
παραρτήματα Α και Β του παρόντος (ΧΚΧ, ή ΧΚΧ*, ή 
XX**, όπως απαιτείται από το παράρτημα Α). 


ζ. Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμ¬ 
βάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του ιατρείου 
- οδοντιατρείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγρα¬ 
φές του παραρτήματος Β του παρόντος. 

η. Επίδειξη πρωτοτύπων και υποβολή επισήμων αντι¬ 
γράφων των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυρι¬ 
ότητας, ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή 
αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού. 

θ. Πιστοποιητικό σήμανσης ΟΕ για τον χρησιμοποι¬ 
ούμενο ιατρικό, ή οδοντιατρικό εξοπλισμό κατά την 
ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία. 

3. Όταν η άδεια χορηγείται σε εταιρεία ή σε αστικό 
ιατρικό συνεταιρισμό ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χα¬ 
ρακτήρα, την αίτηση υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτής. Στην περίπτωση αυτή εκτός των δικαιολογητικών 
των περιπτώσεων (γ) έως και (ι) της ανωτέρω παραγρά¬ 
φου, υποβάλλονται και τα εξής: 

α. Βεβαίωση του οικείου ιατρικού - οδοντιατρικού 
συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης ειδικότητας των 
υπευθύνων του ιατρείου - οδοντιατρείου ιατρών και 
οδοντιάτρων. 

β. Καταστατικό της εταιρείας ή του αστικού ιατρικού 
συνεταιρισμού ή συστατικό του Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκο¬ 
πικού χαρακτήρα. 

4. Ο αιτούμενος την άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ια¬ 
τρείου ή οδοντιατρείου οφείλει να καταθέσει απόσπα¬ 
σμα ποινικού μητρώου του και σε περίπτωση Εταιρείας 
ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδο¬ 
σκοπικού χαρακτήρα όλων των μελών του Δ.Σ. αυτών. 

Άρθρο 6 

Αδεια λειτουργίας πολυϊατρείου και πολυοδοντια- 
τρείου, ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου και ιδιω¬ 
τικού εργαστηρίου φυσικής ιατρικής αποκατάστασης 

1. Γ ια τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυϊατρείου 
και πολυοδοντιατρείου, ιδιωτικού διαγνωστικού εργα¬ 
στηρίου και ιδιωτικού εργαστηρίου φυσικής ιατρικής 
αποκατάστασης απαιτείται η υποβολή αίτησης του 
δικαιούχου ιατρού, ή του νομίμου εκπροσώπου σε πε¬ 
ρίπτωση νομικού προσώπου. 

2. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

α. Βεβαίωση του οικείου ιατρικού συλλόγου περί εγ¬ 
γραφής και άσκησης της αντίστοιχης ειδικότητας για 
τον δικαιούχο ιατρό ή τους υπευθύνους ιατρούς του 
Νομικού Προσώπου. 

β. Βεβαίωση από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή 
αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν απα¬ 
γορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η χωροθέ- 
τηση της συγκεκριμμένης χρήσης στον προβλεπόμενο 
χώρο. 

γ. Κανονισμό συνιδιοκτησίας σε περίπτωση στέγασης 
σε πολυκατοικία, από όπου να προκύπτει το επιτρεπτό 
της χρήσης του χώρου. 

δ. Αδεια σκοπιμότητας και ειδική άδεια λειτουργίας 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ακτινοπρο¬ 
στασίας, εφόσον χρησιμοποιούνται τεχνικές, ή μηχανή¬ 
ματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ραδιοϊσότοπων. 

ε. Συμβόλαιο αγοράς, ή συμφωνητικό μίσθωσης, ή πα¬ 
ραχώρησης με, ή χωρίς αντάλλαγμα, του ακινήτου, όπου 
θα στεγάζεται το εν λόγω εργαστήριο. 

στ. Διάγραμμα κάτοψης του διατεθειμένου χώρου κλί¬ 
μακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώ- 
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ρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημέ¬ 
νο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, ή αρχιτέκτονα, 
ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι 
κύριας χρήσης και πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές 
προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στα παραρτήματα 
Α και Β του παρόντος (ΧΚΧ, ή ΧΚΧ*, ή XX**). 

ζ. Βεβαίωση από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο-μηχα- 
νολόγο από την οποία θα προκύπτει ότι η ηλεκτρική 
εγκατάσταση είναι κατάλληλη και επαρκής για τη χρήση 
του συγκεκριμένου εξοπλισμού. 

η. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας. 

θ. Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβά¬ 
νονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του εργαστηρίου, 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτή¬ 
ματος Β του παρόντος. 

ι. Επίδειξη πρωτότυπων και υποβολή επίσημων αντι¬ 
γράφων των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυρι¬ 
ότητας, ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή 
αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού. 

ια. Πιστοποιητικό σήμανσης ΩΕ για τον χρησιμοποιού¬ 
μενο ιατρικό, οδοντιατρικό φυσιοθεραπευτικό εξοπλισμό 
κατά την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία. 

3. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού δια¬ 
γνωστικού εργαστηρίου, πέραν των αναφερομένων στην 
προηγούμενη παράγραφο δικαιολογητικών, απαιτείται 
βεβαίωση από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό περί 
της στατικής επάρκειας του ακινήτου, στο οποίο στε¬ 
γάζεται το διαγνωστικό εργαστήριο, εφόσον πρόκειται 
για Μαγνητικό Τομογράφο για χώρο εκτός ισογείου, ή 
υπογείου. 

4. Γ ια τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού πο- 
λυϊατρείου και πολυοδοντιατρείου, ή ιδιωτικού διαγνω¬ 
στικού εργαστηρίου, ιδιωτικού εργαστηρίου φυσικής ια¬ 
τρικής και αποκατάστασης που λειτουργεί με τη μορφή 
εταιρείας ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού ή Ν.Π.Ι.Δ. μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, απαιτείται επιπλέον: 

α. Καταστατικό της εταιρείας ή του αστικού ιατρικού 
συνεταιρισμού ή συστατικό του ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπι¬ 
κού χαρακτήρα. 

5. Ο αιτούμενος την άδεια λειτουργίας πολυϊατρείου 
και πολυοδοντιατρείου, ιδιωτικού διαγνωστικού εργα¬ 
στηρίου και ιδιωτικού εργαστηρίου φυσικής ιατρικής 
αποκατάστασης οφείλει να καταθέσει απόσπασμα ποι¬ 
νικού μητρώου του και σε περίπτωση Εταιρείας ή αστι¬ 
κού ιατρικού συνεταιρισμού ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα όλων των μελών του Δ.Σ. αυτών. 

Αρθρο 7 

Επιτροπή Φορέων Π.Φ.Υ. 

1. Στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συνι- 
στάται επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 

α. Έναν ιατρό της Διεύθυνσης Υγείας και Δημόσιας 
Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ή έναν ιατρό 
που υπηρετεί σε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ., που εδρεύει 
στην οικεία Ν.Α. 

β.Έναν εκπρόσωπο του οικείου Ιατρικού, ή Οδοντια¬ 
τρικού Συλλόγου, κατά περίπτωση, που ορίζεται από το 
Δ.Σ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση 
του σχετικού εγγράφου της αρμόδιας υπηρεσίας, δια¬ 
φορετικά ορίζεται από το Νομάρχη. 

γ.Έναν αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό που υπηρε¬ 
τεί στην οικεία Περιφέρεια ή την αρμόδια Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση. 


Η επιτροπή υποστηρίζεται υποχρεωτικά από υπάλλη¬ 
λο της Διεύθυνσης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής που 
ασκεί χρέη γραμματέα της επιτροπής. 

2. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου 
Νομάρχη, ο οποίος ορίζει πρόσωπα που δεν περιλαμβά¬ 
νονται στη σύνθεση της επιτροπής ιδιωτικών κλινικών 
του άρθρου 4 του π.δ/τος 247/1991 (ΦΕΚ. Α' 93). 

3. Έργο της επιτροπής είναι: 

α. Η γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας λειτουρ¬ 
γίας φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 

β. Ο έλεγχος των φορέων Π.Φ.Υ. 

γ. Η εισήγηση για την επιβολή των διοικητικών κυρώ¬ 
σεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος 
Π. Δ/τος. 

Άρθρο 8 

Εταιρείες ή αστικοί ιατρικοί συνεταιρισμοί ή Ν.Π.Ι.Δ. 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Παροχής Υπηρεσιών 
Π.Φ.Υ. 

1. Αδεια λειτουργίας φορέα παροχής ιατρικών υπηρε¬ 
σιών Π.Φ.Υ. χορηγείται και σε εταιρείες, με οποιαδήποτε 
νομική μορφή ή σε αστικούς ιατρικούς συνεταιρισμούς 
ή σε Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συνιστώνται, 
εποπτεύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και με την τήρηση των παρακάτω ειδικών 
προϋποθέσεων: 

α. Ο σκοπός τους να περιλαμβάνει τη δυνατότητα πα¬ 
ροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της 
ιατρικής - οδοντιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας. 

β. Η άδεια λειτουργίας να περιέχει ειδική αναφορά 
στον αριθμό, την κατηγορία και το είδος των ιατρείων 
- οδοντιατρείων και εργαστηρίων του φορέα παροχής 
υπηρεσιών Π.Φ.Υ., καθώς και στα ονόματα των υπευθύ¬ 
νων των τμημάτων και του Επιστημονικού Διευθυντή. 
Αδεια λειτουργίας εκδίδεται για κάθε υποκατάστημα 
του φορέα. Επιτρέπεται η σύσταση φορέα για μία (1) 
ή περισσότερες μονάδες ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντια¬ 
τρείου ή ιδιωτικού εργαστηρίου. 

γ. Για κάθε τμήμα παροχής υπηρεσίας Π.Φ.Υ. ορίζεται 
από τον φορέα, ως υπεύθυνος, ιατρός - οδοντίατρος, 
αντίστοιχης ειδικότητας. Οι απασχολούμενοι σε ιδιωτι¬ 
κούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. ιατροί κάτοχοι 
τίτλου ειδικότητας αναισθησιολογίας δεν ορίζονται 
υπεύθυνοι τμήματος. 

δ. Οι κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο 
υπεύθυνοι τμημάτων απαρτίζουν το επιστημονικό συμ¬ 
βούλιο. 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα, ή εξουσιοδοτη¬ 
μένο άτομο ορίζει έναν εξ' αυτών ως επιστημονικό Δι¬ 
ευθυντή, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του 
συμβουλίου και έχει τη συνολική επιστημονική ευθύνη 
για θέματα που άπτονται της ιατρικής επιστήμης και 
δεοντολογίας. 

ε. Ο επιστημονικός Διευθυντής έχει δικαίωμα αρνη¬ 
σικυρίας, μετά από σχετική γνώμη του επιστημονικού 
συμβουλίου, σε αποφάσεις της Διοίκησης του φορέα, 
εφόσον αυτές ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευ¬ 
θύνης και δεν είναι κατά τη γνώμη του σύμφωνες με 
την ιατρική επιστήμη και δεοντολογία. 

στ. Ως υπεύθυνος τμήματος και επιστημονικός Διευ¬ 
θυντής απαγορεύεται να ορισθεί όποιος έχει καταδι¬ 
καστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα 
απόκτησης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας, ή για 
παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. 
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ζ. Σε περίπτωση που υπεύθυνος τμήματος επιθυμεί 
να διακόψει τη συνεργασία του με το φορέα παροχής 
Π.Φ.Υ. για οποιοδήποτε λόγο υποχρεούται να δηλώσει 
εγγράφως τούτο στον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα. 

Τη δήλωση αυτή περί διακοπής της συνεργασίας του 
και αποχώρησής του από το συγκεκριμένο φορέα υπο- 
χρεούται να υποβάλλει και στη Διεύθυνση Υγείας και 
Δημόσιας Υγιεινής της κατά τόπον αρμόδιας Νομαρχι¬ 
ακής Αυτοδιοίκησης. 

η. Σε περίπτωση απουσίας του υπεύθυνου τμήματος 
για οποιονδήποτε λόγο πέραν των 60 ημερών (εννοεί¬ 
ται ότι ο απουσιάζων υπεύθυνος αναπληρώνεται στα 
καθήκοντά του εντός του διαστήματος των 60 ημερών 
από έτερο ιατρό του τμήματος), ο νόμιμος εκπρόσω¬ 
πος του φορέα υποχρεούται να γνωστοποιεί στη Δ/νση 
Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της κατά τόπο αρμόδιας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τον αντικαταστάτη του. Η 
γνωστοποίηση αυτή συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση 
του ιατρού - οδοντιάτρου, που ορίζεται ως υπεύθυνος 
ότι αναλαμβάνει την ευθύνη του τμήματος και βεβαίωση 
του οικείου ιατρικού - οδοντιατρικού συλλόγου περί 
εγγραφής και άσκησης του οριζομένου ως υπευθύνου 
ιατρού - οδοντιάτρου. 

θ. Σε περίπτωση που ο ιδιωτικός φορέας παροχής 
υπηρεσιών Π.Φ.Υ. επιθυμεί να διακόψει τη συνεργασία 
του με υπεύθυνο τμήματος, υποχρεούται να του επιδώ- 
σει με δικαστικό επιμελητή σχετική δήλωση και να γνω¬ 
στοποιήσει στη Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής 
της κατά τόπο αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
τον αντικαταστάτη του. 

Η γνωστοποίηση αυτή συνοδεύεται από υπεύθυνη 
δήλωση του ιατρού - οδοντιάτρου, που ορίζεται ως 
υπεύθυνος ότι αναλαμβάνει την ευθύνη του τμήματος 
βεβαίωση του οικείου ιατρικού - οδοντιατρικού συλ¬ 
λόγου περί εγγραφής και άσκησης του οριζομένου ως 
υπευθύνου ιατρού - οδοντιάτρου. 

Παράλειψη εκπλήρωσης αυτής της υποχρέωσης συ¬ 
νεπάγεται ανάκληση της άδειας του συγκεκριμένου 
τμήματος. 

ι. Οι φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
δύνανται να αναπτύσσουν υποκαταστήματα με την ίδια 
επωνυμία, διακριτικό τίτλο και σήμα. 

Για τα υποκαταστήματα αυτά απαιτείται χωριστή 
άδεια λειτουργίας από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδι¬ 
οίκηση. Η άδεια αυτή εκδίδεται με βάση τα οριζόμενα 
στο άρθρο 6 του παρόντος. Αντίστοιχες άδειες σκοπι¬ 
μότητας και καλής λειτουργίας Ιοντιζουσών Ακτινοβο¬ 
λιών εκδίδονται για το Υποκατάστημα και ισχύουν όσα 
ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 17. 

2. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών είναι υποχρε¬ 
ωτικά ονομαστικές κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ Α' 75). 

3. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. τηρούν βιβλία 
κατά τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις του Κώδικα Βι¬ 
βλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α'). 

4. Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσί¬ 
ου και οι λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί επιτρέπεται 
να συμβάλλονται με τους Φορείς του άρθρου 1 του 
παρόντος, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση, υπό την 
προϋπόθεση ότι διαθέτουν την προβλεπόμενη από το 
παρόν π.δ/γμα άδεια λειτουργίας. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Όροι και προδιαγραφές λειτουργίας 

Διοικητικές Κυρώσεις 

Αρθρο 9 

Ειδικές υποχρεώσεις 

1. Κάθε ιδιωτικός φορέας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 
πρέπει να τηρεί τους όρους καθαριότητας και υγιεινής 
περιβάλλοντος όπως αυτοί προβλέπονται από τις ισχύ- 
ουσες κάθε φορά υγειονομικές διατάξεις. 

2. Το αποτέλεσμα κάθε είδους ιατρικής πράξης και 
εργαστηριακής εξέτασης υπογράφεται ευκρινώς και 
σφραγίζεται από τον κατά περίπτωση υπεύθυνο για τη 
διενέργειά της ιατρό. 

Σε περίπτωση εργαστηριακής εξέτασης που πραγ¬ 
ματοποιήθηκε εκτός της έδρας ιδιωτικού φορέα Π.Φ.Υ. 
υπεύθυνος είναι τόσο ο ιατρός που έλαβε την εντολή 
εκτέλεσης, όσο και ο υπεύθυνος του φορέα, στον οποίο 
διενεργήθηκε. 

3. Για τη διευκόλυνση της στατιστικής ανάλυσης και 
οικονομικής αξιολόγησης των ιατρικών πράξεων και 
υπηρεσιών υγείας οι ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρε¬ 
σιών Π.Φ.Υ. υποχρεούνταί: 

α. Να καταχωρούν καθημερινά τις εκτελούμενες ια¬ 
τρικές πράξεις και εργαστηριακές εξετάσεις κατά κα¬ 
τηγορία και για κάθε υπεύθυνο για τη διενέργειά τους 
ιατρό, σε ειδικά για το σκοπό αυτό τηρούμενα αρχεία. 

β. Να διαχειρίζονται και αρχειοθετούν τα δεδομένα 
τους (ιατρικά, οικονομικά, διοικητικά) σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο νόμο 2472/1997 «προστασία του ατόμου 
από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτή¬ 
ρα» (ΦΕΚ Α' 50), μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού 
συστήματος και να τα υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρό¬ 
πο, ανώνυμα, στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου, 
στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία μπορεί να επιβάλλει 
τη διαρκή σύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα των 
αρμοδίων ελεγκτικών αρχών. 

Άρθρο 10 

Ειδικές Απαγορεύσεις 

Απαγορεύεται: 

α. Η λειτουργία ιδιωτικών μονάδων παροχής υπηρε¬ 
σιών Π.Φ.Υ., χωρίς την προβλεπόμενη από το άρθρο 3 
του παρόντος άδεια λειτουργίας. 

β. Η παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. για τις οποίες ο ιδιωτι¬ 
κός φορέας στερείται του απαραίτητου για αυτές ειδι¬ 
κού εξοπλισμού και της κατά περίπτωση απαιτούμενης 
άδειας χρήσης αυτού. 

γ. Η λειτουργία του φορέα, πλην των ιδιωτικών ιατρεί¬ 
ων και ιδιωτικών οδοντιατρείων, σε χώρο που χρησιμο¬ 
ποιείται και για κατοικία. 

δ. Η παροχή υπηρεσιών υγείας από φορείς Π.Φ.Υ., οι 
οποίες, βάσει των κανόνων της ιατρικής - οδοντιατρικής 
επιστήμης, παρέχονται αποκλειστικά, στη δευτεροβάθ¬ 
μια περίθαλψη. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. δεν 
διαθέτουν κλίνες νοσηλείας. 

ε. Η εκτέλεση ιατρικών πράξεων για τις οποίες απαι¬ 
τείται γενική νάρκωση, ή ραχιαία, ή επισκληρίδιος αναι¬ 
σθησία. 

Επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η χορήγηση γενικής νάρ¬ 
κωσης, παρουσία αναισθησιολόγου, για την εκτέλεση 
μαγνητικών ή αξονικών τομογραφιών, σε ενήλικες με 
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διαταραγμένη συνείδηση ή παιδιά ή πολυτραυματίες ή 
κλειστοφοβικά άτομα και με την αναγκαία προϋπόθεση 
ότι το εργαστήριο διαθέτει τις προδιαγραφές και τον 
εξοπλισμό που περιγράφεται στο παράρτημα. 

στ. Η διενέργεια εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής που 
αφορούν την καρδιά χωρίς την παρουσία καρδιολόγου, 
εφόσον για αυτές απαιτείται η δοκιμασία κόπωσης. 

Στις περιπτώσεις αυτές το αποτέλεσμα της ηλεκτρο- 
καρδιογραφικής εξέτασης υπογράφεται από τον καρδι¬ 
ολόγο που διενήργησε τη δοκιμασία κόπωσης. 

ζ. Η χορήγηση πρωτοξειδίου του αζώτου στα οδοντι¬ 
ατρεία, ή πολυοδοντιατρεία. 

Αρθρο 11 

Ιατρική Διαφήμιση 

1. Απαγορεύεται στους ιδιωτικούς φορείς παροχής 
υπηρεσιών Π.Φ.Υ. η με οποιονδήποτε τρόπο διαφήμιση 
και προβολή, καθώς και η αναγραφή στις επιτρεπόμενες 
από το νόμο πινακίδες μη αναγνωρισμένων τίτλων και 
ειδικοτήτων, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 
του ν. 2194/1994 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 
του ν. 2256/1994 και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 
6 του άρθρου 9 του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ Α' 213) και από 
το άρθρο 17 του ν. 3418/2005 (ΦΕΚ Α' 287). Επιτρέπεται 
η χρήση απλών πινακίδων σήμανσης (κατευθυντηρίων 
πινακίδων), εφόσον δεν έχουν διαφημιστικά στοιχεία. 

2. Κάθε φορέας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. φέρει υπο¬ 
χρεωτικά στην επωνυμία της μόνο τις λέξεις: «ΙΔΙΩΤΙ¬ 
ΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ», ή «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ», ή «ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ», ή «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ», 
ή «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ», ή «ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ», 
συνοδευόμενες από την ένδειξη και το διακριτικό τίτλο 
του φορέα. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του ίδιου 
διακριτικού από άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 
σε όλη τη Χώρα. 

3. Απαγορεύεται στους ιδιωτικούς φορείς παροχής 
υπηρεσιών Π.Φ.Υ. να χρησιμοποιούν στην επωνυμία τους, 
Ελληνικά, ή ξενόγλωσσα, τους όρους «ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ», 
ή «ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», ή «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» ή «ΠΟ¬ 
ΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», σε συνδυασμό ή μη με οποιοδήποτε άλλο 
τίτλο, ή επωνυμία, εφαρμοζόμενων των διατάξεων της 
παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.1579/1985 (ΦΕΚ Α' 217), 
που καταργήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 132 του 
ν. 2071/1992 και επανήλθε σε ισχύ με την παράγραφο 1 
του άρθρου 59 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α' 165). 

Αρθρο 12 

Διακοπή λειτουργίας - Ανάκληση Αδειας Λειτουργίας 

1. Η λειτουργία των ιδιωτικών φορέων παροχής υπη¬ 
ρεσιών Π.Φ.Υ. διακόπτεται και η αντίστοιχη άδεια ανα¬ 
καλείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. Εφόσον υποβληθεί αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του 
κατόχου της άδειας λειτουργίας. 

β. Σε περίπτωση θανάτου, ή δικαστικής συμπαράστα¬ 
σης του δικαιούχου, ή σε περίπτωση λύσης της εταιρεί¬ 
ας ή κατάργησης του αστικού ιατρικού συνεταιρισμού 
ή του Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

γ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η άδεια λει¬ 
τουργίας εκδόθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του 
παρόντος, που αφορούν τις προϋποθέσεις χορηγήσεως 
αυτής, ή εάν διαπιστωθεί ότι έπαυσαν να συντρέχουν οι 
νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγησή της. 


δ. Σε περίπτωση λήξης της ισχύος των προβλεπομέ- 
νων από τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας αδειών των 
εργαστηρίων ιοντίζουσας ακτινοβολίας και ραδιοϊσο¬ 
τόπων, εκτός εάν ο φορέας έχει νομίμως υποβάλλει 
αίτηση για την ανανέωση της ισχύος της άδειας πριν 
τη λήξη της. 

ε. Εάν δεν τηρούνται οι σχετικές με τη λειτουργία 
των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και την παροχή 
των υπηρεσιών αυτών διατάξεις του Κώδικα Ιατρικής 
Δεοντολογίας και του παρόντος διατάγματος. 

2. Η διακοπή της λειτουργίας και η ανάκληση της 
άδειας στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρό¬ 
ντος άρθρου γίνεται με διαπιστωτική πράξη του κατά 
τόπον αρμόδιου Νομάρχη, που επιδίδεται στον αρμόδιο 
Εισαγγελέα και εκτελείται από την κατά τόπο αρμό¬ 
δια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, επικουρούμενη από την 
αστυνομική αρχή σε περίπτωση μη εκούσιας συμμόρ¬ 
φωσης. 

3. Σε περίπτωση κτιριακής επέκτασης, ή ανακαίνισης 
του κτιρίου και του εξοπλισμού η λειτουργία του ιδι¬ 
ωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., ή τμήματος 
αυτού επιτρέπεται να διακοπεί προσωρινά, για χρονικό 
διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών, με απόφαση 
του κατά τόπον αρμόδιου Νομάρχη, εφόσον υποβληθεί 
στη Δ/νση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της κατά τόπον 
αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σχετική αίτηση 
από τον κάτοχο της άδειας λειτουργίας του φορέα. 

Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί μόνο με 
επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση μετά από σχετική 
σύμφωνα με τα παραπάνω αίτηση. 

Αρθρο 13 

Διοικητικές Κυρώσεις 

1. Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που λει¬ 
τουργούν χωρίς νόμιμη άδεια λειτουργίας, έστω και αν 
η έλλειψη αφορά μόνο ένα τμήμα του φορέα, παύουν να 
λειτουργούν από την κοινοποίηση σ' αυτούς σχετικής 
απόφασης του κατά τόπον αρμόδιου Νομάρχη, η οποία 
επιδίδεται στον αρμόδιο εισαγγελέα και εκτελείται από 
την κατά τόπο αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, επι- 
κουρούμενη από την αστυνομική αρχή. 

Με την ίδια ως άνω απόφαση οι παραβάτες τιμωρού¬ 
νται με πρόστιμο: 

Α. 30.000€, εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά ιατρεία και 
οδοντιατρεία. 

Β. 70.000€, εφόσον πρόκειται για πολυϊατρεία, πο- 
λυοδοντιατρεία και εργαστήρια φυσικής ιατρικής και 
αποκατάστασης. 

Γ. 100.000€, εφόσον πρόκειται για διαγνωστικά ερ¬ 
γαστήρια. 

2. Σε περίπτωση παράβασης των ειδικών απαγορεύσε¬ 
ων του άρθρου 10 του παρόντος, αφαιρείται η άδεια του 
ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., με απόφαση 
του κατά τόπον αρμόδιου Νομάρχη και διατάσσεται 
η άμεση και οριστική διακοπή της λειτουργίας του. Η 
απόφαση αυτή επιδίδεται στον αρμόδιο εισαγγελέα και 
εκτελείται από την κατά τόπο αρμόδια Νομαρχιακή Αυ¬ 
τοδιοίκηση, επικουρούμενη από την αστυνομική αρχή. 

Με την ίδια, ή όμοια απόφαση επιβάλλεται σε βάρος 
του παραβάτη και πρόστιμο ύψους από δέκα πέντε χι¬ 
λιάδες (15.000) έως εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) 
ευρώ. 
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3. Κάθε άλλη παράβαση των όρων του παρόντος σχε¬ 
τική με τη νόμιμη λειτουργία του ιδιωτικού φορέα παρο¬ 
χής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., ή την παροχή υπηρεσιών υγείας 
απ' αυτόν, πέραν των παραβάσεων που προβλέπονται 
από τα άρθρα 10 και 11 του παρόντος, τιμωρείται με 
αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από έναν (1) μέχρι έξι 
(6) μήνες και με πρόστιμο ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων 
(35.000) ευρώ. 

Σε περίπτωση υποτροπής ανακαλείται οριστικά η 
άδεια λειτουργίας και επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 
εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ. 

4. Οι ως άνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται αφού 
τηρηθεί διαδικασία ακρόασης του δικαιούχου της άδει¬ 
ας. 

5. Τα πρόστιμα που προβλέπονται από το παρόν άρ¬ 
θρο βεβαιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδι¬ 
κα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α' 
1990), όπως κάθε φορά ισχύει και εισπράττονται υπέρ 
του Δημοσίου. 

Άρθρο 14 
Μητρώο 

1. Στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τηρείται μητρώο ιδιωτικών 
φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 

Για την τήρηση και συνεχή ενημέρωση του μητρώου, οι 
αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
κοινοποιούν στην ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρόνοιας όλες τις 
εκδιδόμενες άδειες λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων 
παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., καθώς και τις αποφάσεις για 
την ανάκληση τούτων, ή τη διακοπή της λειτουργίας 
τους. 

2. Οι ανωτέρω άδειες και αποφάσεις των αρμόδιων 
υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κοινοποι¬ 
ούνται και στους οικείους Ιατρικούς, ή Οδοντιατρικούς 
Συλλόγους. 

Αρθρο 15 

Διασφάλιση της ποιότητας 

1. Ο ποιοτικός έλεγχος των παρεχομένων υπηρεσιών 
από τους φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. είναι υπο¬ 
χρεωτικός και διενεργείται από το «Ινστιτούτο Ελέγχου 
και Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας» (Ι.Ε.Π.Υ.Υ.), σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2519/1997. 

2. Τα διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών και 
κάθε φορέας Π.Φ.Υ., που διαθέτει εργαστήριο επεξεργα¬ 
σίας βιολογικών υλικών υποχρεούνται, εντός διετίας από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι τη σύσταση 
και λειτουργία του Ι.Ε.Π.Υ.Υ., να εφαρμόζουν μεθόδους 
εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και να λαμβάνουν μέ¬ 
ρος σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου 
που εφαρμόζονται από πιστοποιημένους ιδιωτικούς, ή 
δημόσιους φορείς που λειτουργούν στην Ελλάδα, ή στο 
εξωτερικό για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που 
εκτελούνται από τα εργαστήρια τους και υπάγονται 
στα ανωτέρω προγράμματα. 

3. Τα εργαστήρια επεξεργασίας βιολογικών δειγμάτων 
για λογαριασμό άλλων φορέων Π.Φ.Υ. υποχρεούνται 
εντός διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος και 
μέχρις ότου καθορισθεί από το Ι.Ε.Π.Υ.Υ. η απαιτούμενη 
γι' αυτά πιστοποίηση, να πιστοποιηθούν με 130 17025. 


Αρθρο 16 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Γ ια την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ισχύ¬ 
ουν οι τεχνικές προδιαγραφές των εξής παραρτημά¬ 
των: 

1. Παράρτημα Α, όσον αφορά τους χώρους. 

2. Παράρτημα Β, όσον αφορά τον εξοπλισμό. 

3. Παράρτημα Γ, όσον αφορά τους όρους διακίνησης 
βιολογικών δειγμάτων από φορέα Π.Φ.Υ. ή κλινική σε 
άλλο φορέα Π.Φ.Υ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις 

Άρθρο 17 
Προσαρμογή 

1. Οι ιδιωτικοί φορείς με οποιαδήποτε νομική μορφή 
και ονομασία, που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση 
του παρόντος και παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας χωρίς νόμιμη άδεια, υποχρεούνται να 
προσαρμοστούν στις διατάξεις του παρόντος μέσα σε 
προθεσμία πέντε (5) ετών από την έναρξη της ισχύος 
του, επιτρεπομένης, ως προς την τήρηση των οικείων 
τεχνικών προδιαγραφών, του παραρτήματος Α, παρέκ¬ 
κλισης μέχρι 20%. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται 
στον επόμενο ακέραιο αριθμό. 

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω φορείς εξακολουθούν 
να λειτουργούν και μετά την πάροδο της προθεσμίας 
αυτής χωρίς τη νόμιμη άδεια, διακόπτεται η λειτουργία 
τους με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Νομάρχη 
και επιβάλλεται σε βάρος τους και το πρόστιμο που 
προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφο 2. 

2. Γ ια τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στους φορείς 
της προηγουμένης παραγράφου υποβάλλεται αίτηση 
από το δικαιούχο και σε περίπτωση εταιρείας από τον 
εκπρόσωπο αυτής, που συνοδεύεται από τα προβλε- 
πόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος 
δικαιολογητικά, εφόσον πρόκειται για ιδιωτικό ιατρείο, 
ή ιδιωτικό οδοντιατρείο, ή του άρθρου 6, εφόσον πρό¬ 
κειται για τους λοιπούς φορείς Π.Φ.Υ. 

Το πιστοποιητικό σήμανσης Ο.Ε. δεν απαιτείται για τον 
εξοπλισμό που αποδεδειγμένα απέκτησε ο φορέας πριν 
την έναρξη ισχύος του π.δ/τος 84/2001 (ΦΕΚ Α'/70). 

3. Στους ιδιωτικούς φορείς στους οποίους, κατά τη 
δημοσίευση του παρόντος έχει χορηγηθεί η προβλεπό- 
μενη από το άρθρο 3 παράγραφο 2 του π.δ/τος 84/2001 
άδεια ίδρυσης χορηγείται και η προβλεπόμενη από τις 
διατάξεις του παρόντος άδεια λειτουργίας, εφόσον ο 
δικαιούχος και σε περίπτωση εταιρείας ο εκπρόσωπος 
αυτής καταθέσει σχετική αίτηση που συνοδεύεται μόνο 
από τα εξής δικαιολογητικά: 

α. Συμβόλαιο αγοράς, ή συμφωνητικό μίσθωσης, ή πα¬ 
ραχώρησης με ή χωρίς αντάλλαγμα, του ακινήτου στον 
οποίο στεγάζεται ο φορέας. 

β. Επίδειξη πρωτοτύπων και υποβολή επισήμων αντι¬ 
γράφων των παραστατικών κτήσης της κυριότητας, ή 
της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του 
επιστημονικού εξοπλισμού και 

γ. Πιστοποιητικό σήμανσης ΟΕ για τον χρησιμοποιού¬ 
μενο ιατρικό ή οδοντιατρικό εξοπλισμό κατά την ισχύ- 
ουσα εκάστοτε νομοθεσία. 

4. Άδεια σκοπιμότητας μηχανήματος ιοντίζουσας 
ακτινοβολίας, που έχει εκδοθεί στο όνομα ιατρού, και 
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αφορά τη χρήση μηχανήματος, που ανήκει κατά κυριό¬ 
τητα σε ιδιωτικό φορέα Π.Φ.Υ., που λειτουργούσε πριν 
τη δημοσίευση του π.δ. 84/2001 με τη μορφή εταιρείας, 
μεταβιβάζεται στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας, εφό¬ 
σον το μηχάνημα είναι εγκατεστημένο στην έδρα της. 
Για τους ιδιωτικούς φορείς, με οποιαδήποτε μορφή και 
ονομασία, που λειτουργούν μέχρι τη δημοσίευση του 
παρόντος και πριν τη δημοσίευση του π.δ. 84/2001 και 
έχουν άδεια σκοπιμότητας μηχανήματος ιοντίζουσας 
ακτινοβολίας στο όνομά τους εκδίδεται η ειδική άδεια 
λειτουργίας. Για την ανωτέρω μεταβίβαση υποβάλλεται 
από τον εκπρόσωπο της εταιρείας αίτηση στην κατά 
τόπο αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, που συνοδεύ¬ 
εται από τα εξής δικαιολογητικά: 

α. Επικυρωμένα παραστατικά κτήσης του μηχανήμα¬ 
τος. 

β. Συμβόλαιο αγοράς, ή μίσθωσης, ή παραχώρησης με 
ή χωρίς ανταλλάγματα του ακινήτου, στο οποίο στεγά¬ 
ζεται ο φορέας και είναι εγκατεστημένο το μηχάνημα. 

5. Τα ιδιωτικά εργαστήρια απεικονίσεων και τα ιδιω¬ 
τικά διαγνωστικά εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής που 
διαθέτουν μηχανήματα, ή εφαρμόζουν τεχνικές για 
τις οποίες απαιτείται άδεια ιοντίζουσας ακτινοβολί¬ 
ας και λειτουργούσαν κατά τη δημοσίευση του παρό¬ 
ντος, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του 
ν.δ. 181/1974 (ΦΕΚ Α'/347), εξακολουθούν να λειτουργούν 
νομίμως, προσαρμοζόμενα κατά τα λοιπά στις διατάξεις 


του παρόντος, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από 
την έναρξη της ισχύος του. 

6. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του β.δ. 521/1963 (ΦΕΚ 
Α' 145) όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τα π.δ. 667/1981 
(ΦΕΚ Α' 166) και 154/1992 (ΦΕΚ Α' 73) καταργούνται. 

Τα φυσιοθεραπευτήρια του άρθρου 16 του β.δ. 521/1963 
που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος 
μετονομάζονται σε ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ια¬ 
τρικής και αποκατάστασης και υποχρεούνται να προ- 
σαρμοσθούν στις διατάξεις αυτού με την έκδοση της 
απαιτούμενης άδειας λειτουργίας εργαστηρίου φυσικής 
ιατρικής και αποκατάστασης μέσα σε προθεσμία πέντε 
(5) ετών από την έναρξη της ισχύος του. 

7. Η ύπαρξη ιατρικού εξοπλισμού αποδεικνύεται με 
αντίγραφα παραστατικών, κτήσης, παραχώρησης μετά, 
ή άνευ ανταλλάγματος, ενοικίασης, (χρησιδανεισμού), 
διαρκούς κατοχής, ή όποιας άλλης νομικής μορφής και 
σε περίπτωση παλαιών ιατρείων με την υποβολή υπεύ¬ 
θυνης δήλωσης. 

8. Το π.δ. 84/2001 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 228/ 
2004 καταργείται. 

Άρθρο 18 
Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΤΜΗΜΑ Α' 


Ιατρείο - Οδοντιατρείο: 

1. Σε περίπτωση χρήσης επιστημονικού εξοπλισμού, ο χώρος του Ιατρείου - Οδοντιατρείου 
προσαυξάνεται ανάλογα με τις λειτουργικές απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου του 
αντίστοιχου μηχανήματος. 

2. Σε κάθε Ιατρείο - Οδοντιατρείο θα πρέπει να υπάρχει σφραγισμένο δοχείο μολυσματικών 
απορριμμάτων. 

3. Σταθερός εξοπλισμός Οδοντιατρείου: Κάθε Οδοντιατρείο περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα πάγκο 
εργασίας με κλειστά ερμάρια και νιπτήρα. Οι επιφάνειες εργασίας του πάγκου πρέπει να 
αντέχουν στα αλκαλικά, τα οξέα, τα διαλυτικά και τη θερμότητα. 

4. Εάν το Ιατρείο - Οδοντιατρείο περιλαμβάνει επιστημονικό εξοπλισμό ιοντίζουσας ακτινοβολίας, 
πρέπει ο διατιθέμενος χώρος να έχει τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Μέρους Β' του 
παρόντος Παραρτήματος. 

5. Σε περίπτωση συστέγασης α) ιατρείων: Μαιευτικού, Ουρολογικού, Αφροδισιολογικού και 
Παιδιατρικού απαιτείται ξεχωριστό ΝΛ/.Ο και β) ιατρείων Παιδιατρικού, Ψυχιατρικού και 
Δερματολογικού - Αφροδισιολογικού απαιτείται ιδιαίτερη αναμονή τουλάχιστον 5 ιπ2. 


ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 


Α/Α 

ΧΩΡΟΙ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

Μ 2 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Ιατρείο 

- Γραφείο Ιατρού 

- Εξεταστήριο 

10.00 

2.80 

2.80 

2.00 

Χώρος ενιαίος 

ή διαχωρισμένος σε 
γραφείο ιατρού και 
εξεταστήριο που 
επικοινωνούν άμεσα 

Χ.Κ.Χ. 

2 

Χώρος αναμονής 

8.00 

2.50 

Μπορεί να περιλαμβάνεται 
και γραμματεία Χ.Κ.Χ. 

3 

νν.ο. 

1.50 

0.90 



ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 


Α/Α 

ΧΩΡΟΙ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 



η 2 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 


1 

Οδοντιατρείο 

15.00 

2.80 

Χώρος ενιαίος 


- Γ ραφείο Οδοντιάτρου 


2.80 

ή διαχωρισμένος σε 


- Εξεταστήριο 


η ηη 

Δ.υυ 

γραφείο οδοντιατρείου καί 
εξεταστήριο που 
επικοινωνούν άμεσα 

Χ.Κ.Χ. 

2 

Χώρος αναμονής 

8.00 

2.50 

Μπορεί να περιλαμβάνεται 
και γραμματεία Χ.Κ.Χ. 

3 

νν.ο. 

1.50 

0.90 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χ.Κ.Χ. = Χώρος Κυρίας Χρήσης 
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Κανονισμοί: 


ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 


Τα Διαγνωστικά εργαστήρια πρέπει να στεγάζονται σε χώρο λειτουργικά ενιαίο και ανεξάρτητο 
από οποιαδήποτε άλλη χρήση. 


ΤΜΗΜΑ Α' 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Σύνθεση Διαγνωστικού Εργαστηρίου Βιολογικών Υλικών: 

Το Διαγνωστικό Εργαστήριο Βιολογικών Υλικών συντίθεται από: 

α. Ένα εργαστήριο - Παρασκευαστήριο για κάθε εργαστηριακή ειδικότητα που περιλαμβάνει τους 
αντίστοιχους βοηθητικούς του χώρους (Ε - Π στον Πίνακα Μετρικών Στοιχείων) και 
β. Τους κοινούς χώρους υποστήριξης, όπως προκύπτουν αναλογικά στον ίδιο Πίνακα. 


ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 


Α/Α 

ΧΩΡΟΙ 

ΓΠ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΧΩΡΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Εργαστήριο - 
Παρασκευαστήριο 

15.00 

2.40 

Γ ια περισσότερους 
από δύο ιατρούς 
όμοιας ειδικότητας 
προστίθενται 4πι2 
ανά ιατρό 

Χ.Κ.Χ. 


ή 

Εργαστήριο- 
Παρασκευαστήριο - 
Χώρος αποστείρωσης - 
αποθήκευσης 

24.00 

2.50 


Χ.Κ.Χ. 

Χώρος ενιαίος 


Π 

Εργαστήριο - 
Παρασκευαστήριο - 
Χώρος αποστείρωσης 

18.00 

2.40 


χ.κ.χ. 

Χώρος ενιαίος 


ή 

Εργαστήριο - 
Παρασκευαστήριο - 
Χώρος αποθήκευσης 
α) για Παθολογο/τομικό, 
Κυτταρολογικό 

Π 

20.00 

2.40 


Χ.Κ.Χ. 

Χώρος ενιαίος 


Εργαστήριο - 
Παρασκευαστήριο - 
Χώρος αποθήκευσης 
α) για ανοσολογικό 
ορμονολογικό 

18.00 

2.40 


Χ.Κ.Χ. 

Χώρος ενιαίος 
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«Εργαστήριο - 
Παρασκευαστήριο» 

Σε κάθε περίπτωση το 
Διαγνωστικό Εργαστήριο 
Βιολογικών Υλικών με 
Μικροβιολογικό, 

Βιοχημικό, Ανοσολογικό, 
Ορμονολογικό, 

Αιματολογικό έχει ως 
χώρο παρασκευαστηρίου 
- εργαστηρίου - 
αποστείρωσης εμβαδόν 

19 τ.μ. 

Εφόσον αναπτύσσει 
Παθολογοανατομικό και 
Κυτταρολογικό, τότε ο 
χώρος γίνεται 29 τ.μ. στο 
σύνολο του, δηλαδή 
προσαυξάνεται κατά 10 
τ.μ. 






Βοηθητικοί Χώοοι 





1 

Χώροι μικροσκοπίων για: 

6.00 

1.80 

Γ ια περισσότερους 

Απαιτείται 


Παθολογο/τομικό, 



από δύο ιατρούς 

επιπλέον του 


Κυτταρολογικό 



όμοιας ειδικότητας 

Εργαστηρίου 





προστίθενται 2πι2 

Παρασκευαστηρίου 





ανά ιατρό 


2 

Αποστείρωση 

4.00 

2.00 

Για 1-2 Ε-Π 

Απαιτείται όταν ο 






χώρος δεν είναι 
ενταγμένος στο 






εργαστήριο 


«Αποθήκες» 

Για το σύνολο του 






εργαστηρίου Βιολογικών 
Υλικών απαιτείται 






συνολικός χώρος 6 τ.μ. 
εφόσον αναπτύσσονται 
Παθολογοανατομικό ή 
Κυτταρολογικό, αλλιώς ο 
χώρος δεν απαιτείται. 





3 

Αποθήκη Υλικού 




Απαιτείται όταν ο 


α)Παθολογο/τομικό, 




χώρος δεν είναι 


Κυτταρολογικό 

6.00 

1.20 

Για 1 Ε-Π 

ενταγμένος στο 


β)Ανοσολογικό - 
Ορμονολογικό 

4.00 

1.20 

Για 1 Ε-Π 

Εργαστήριο 


ή 

α) Αποστείρωση και 




Απαιτείται όταν ο 


Αττοθηκη Υλικού 



Για 1 Ε-Π 

χώρος δεν είναι 


Παθολογο/τομικού και 

9.00 

2.00 


ενταγμένος στο 


Κυτταρολογικού 




εργαστήριο και 


Π 




είναι προαιρετικός 


β)Αποστείρωση και 




Απαιτείται όταν ο 


Αποθήκη Υλικού 

6.00 

1.20 

Για 1 Ε-Π 

χώρος δεν είναι 


Ανοσολογικού και 




ενταγμένος στο 


Ορμονολογικού 

4.00 

1.20 


εργαστήριο και 
είναι προαιρετικός 






Ανεξάρτητος, ή 

4 

Χώρος λήψης 

4.00 

2.00 

Για 1 ή 

ενταγμένος στο 


Δειγμάτων 



περισσότερα Ε-Π 

εργαστήριο με 






αύξηση του 
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εμβαδού του 

1 . 

Χώοοι υποστηριξΓΚ 

Υποδοχή, 

Γραμματεία - Λογιστήριο 

5.00 

2.00 

Απαιτείται για 
περισσότερα από 
2-Ε-Π 

Μπορεί να 
εντάσσεται στην 
αναμονή με 
αύξηση του 
εμβαδού της 

2 

Αναμονή 

6.00 

2.50 

Για παραπάνω από 

1 Ε-Π προστίθενται 
2ητ2 ανά Ε-Π 


3 

Γ ραφείο Ιατρείου 

7.00 

2.40 

Γ ια πάνω από 1 
ιατρό προστίθενται 
3πι2 ανά ιατρό 

Χ.Κ.Χ. 

4 

Χώρος- ανάπαυσης 
προσωπικού 

5.00 

1.80 

Απαιτείται για 
πάνω από 3 Ε-Π 


5 

\Λ/.0. κοινού-προσ. 

1.50 

0.90 

Ανά 3 Ε-Π 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Χ.Κ.Χ. = Χώρος Κύριας Χρήσης 


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

■ Η επιφάνεια του χώρου αναμονής που προκύπτει από τους Πίνακες Μετρικών Στοιχείων, μπορεί 
να είναι ενιαία, ή κατανεμημένη σε επιμέρους αναμονές. 

■ Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως χώροι αναμονής πλατύσκαλα κλιμακοστασίων και 
διάδρομοι κυκλοφορίας. 

• Οι επιφάνειες των τοίχων πάνω από τους πάγκους εργασίας των χώρων εργαστηρίου - 
παρασκευαστηρίου και αποστείρωσης - πλύσης, πρέπει να είναι επενδεδυμένες, λείες και 
πλενόμενες. 

■ Κάθε εργαστήριο περιλαμβάνει πάγκους εργασίας με ερμάρια ανοικτά και κλειστά πάνω και κάτω 
από τους πάγκους αντίστοιχα. Η επιφάνεια εργασίας των πάγκων πρέπει να κατασκευάζεται από 
υλικά που αντέχουν στα αλκαλικά, τα οξέα, τα διαλυτικά και τη θερμότητα. Σχισμές και ενώσεις 
πρέπει να αποφεύγονται. 

Ειδικά στο παθολογοανατομικό και κυτταρολογικό εργαστήριο η επιφάνεια του πάγκου πρέπει 
επιπλέον να μη προσβάλλεται από χρωστικές ουσίες. Στα παρασκευαστήρια του 
παθολογοανατομικού και του κυτταρολογικού εργαστηρίου απαιτείται καλός αερισμός λόγω της 
παρουσίας πτητικών αερίων. 

* Ηλεκτρική εγκατάσταση: Πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας όλων των 
χρησιμοποιούμενων ιατρικών μηχανημάτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

■ Απορρίμματα: Πρέπει να υπάρχει σφραγιζόμενο δοχείο μολυσματικών απορριμμάτων στους 
χώρους: εργαστήριο - παρασκευαστήριο, εργαστήριο δειγμάτων υψηλού κινδύνου, 
αποστείρωσης - πλύσης και λήψης δειγμάτων. 


ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 


Α/Α 

ΧΩΡΟΙ 

ΓΠ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΧΩΡΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Εργαστήριο 

150.00 

-4 

ό 

Ο 


Χ.Κ.Χ. 

2 

Παρασκευαστήριο 

20.00 

4.00 




ή 

Εργαστήριο - 

170.00 

7.00 


Χ.Κ.Χ. 
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Παρασκευαστήριο 





3 

Τμήμα υποδοχής 
δειγμάτων και 
διαχωρισμού 

15.00 

3.00 


Χ.Κ.Χ. 

4 

Γ ραμματεία παραγωγής 
με την οποία 
υποστηρίζεται το 
εργαστήριο για την 
καταχώρηση των 
εντολών και την 
εκτύπωση των 
αποτελεσμάτων. 

15.00 

3.00 


Χ.Κ.Χ. 

5 

Χώρος λήψης 

4.00 

2.00 


Εφόσον το 


δειγμάτων 




εργαστήριο 
εξυπηρετεί και 
εξωτερικούς 






ασθενείς 


Βοηθητικοί Χώοοι 





1 

Αποθήκη γραφικής ύλης 
τιμολογίων μπλοκ 
εντολών 

20.00 

3.00 


Χ.Χ.** 

2 

Χώρος ψυγείων - 
αποθήκης υλικών 
εργαστηρίων 

20.00 

3.00 


Χ.Χ.** 


Χώοοι υττοστιίοιίηο 





1 

Υποδοχή, Γραμματεία 

5.00 

2.00 


Χ.Κ.Χ. 

2 

Αναμονή 

8.00 

2.50 


Χ.Κ.Χ. 

3 

Γ ραφείο ιατρού 

7.00 

2.40 


Χ.Κ.Χ. 

4 

Γ ραφείο Λοιπού 

Επιστημονικού 

προσωπικού 

7.00 

2.40 


Χ.Κ.Χ. 

5 

Χώρος - ανάπαυσης 
προσωπικού 

10.00 

2.50 


Χ.Κ.Χ. 

6 

νν.Ο. κοινού-προσωπ. 

1.50 

0.90 




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χ.Κ.Χ.= Χώρος Κύριας Χρήση 

Χ.Κ.Χ.* = Χώρος Κύριας Χρήσης που εξαιρείται της απαίτησης για φυσικό φωτισμό ή αερισμό 
Χ.Χ** = Υπόγειος χώρος που προβλέπεται στην οικοδομική άδεια του κτιρίου και διαθέτει τεχνητό 
φωτισμό, εξαερισμό και κατάλληλο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. 

Όπου XX** σημαίνει ότι είναι δυνατή η χρησιμοποίηση αυτού του χώρου πέραν των χώρων της 
κατηγορίας Χ.Κ.Χ. ήΧ.Κ.Χ.* 


ΔίΑΓΝΩΣΤΊΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒίΟΑΟΠΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ 

Α/Α 

ΧΩΡΟΙ 

ΓΠ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΧΩΡΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Εργαστήριο - 
Παρασκευαστήριο- 
χώρος αποθήκευσης 
για Παθολογο/τομικό, 
Κυτταρολογικό 

30.00 

3.00 


Χ.Κ.Χ. 

2 

Τμήμα υποδοχής 
δειγμάτων και 
διαχωρισμού 

6.00 

2.00 


Χ.Κ.Χ. 
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3 

Γ ραμματεία 
παραγωγής με την 
οποία υποστηρίζεται 
το εργαστήριο για την 
καταχώρηση των 
εντολών και την 
εκτύπωση των 
αποτελεσμάτων 

8.00 

2.40 


Χ.Κ.Χ. 


Βοηθητικοί Χώοοι 





1 

Χώροι μικροσκοπίων 
για: Παθολογο/τομικό, 
Κυτταρολογικό 

8.00 

2.40 


Χ.Κ.Χ. 

2 

Αποσ/ρωση 

6.00 

2.00 


Χ.Κ.Χ. 

3 

Αποθήκη Υλικού 
α) Π αθολογο/τομ ι κό, 
Κυτταρολογικό 

10.00 

3.00 


Χ.Κ.Χ. 

4 

Χώρος λήψης 

4.00 

2.00 


Σε περίπτωση που 


δειγμάτων 




εξυπηρετεί και 






εξωτερικούς 






ασθενείς. 


Χώροι υποστήριξης 





1 

Υποδοχή, Γραμματεία 

4.00 

2.00 


Χ.Κ.Χ 

2 

Αναμονή 

6.00 

2.00 


Χ.Κ.Χ. 

3 

Γ ραφείο ιατρού 

7.00 

2.40 


Χ.Κ.Χ. 

4 

Λογιστήριο 

7.00 

2.40 


χ.κχ. 

5 

Χώρος - ανάπαυσης 
προσωπικού 

6.00 

2.00 


Χ.Κ.Χ. 

6 

\Λ/.0. κοινού - 
προσωπικού 

1.50 

0.90 




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χ.Κ.Χ.= Χώρος Κύριας Χρήσης 


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

■ Η επιφάνεια του χώρου αναμονής που προκύπτει από τους Πίνακες Μετρικών Στοιχείων, 
μπορεί αν είναι ενιαία, ή κατανεμημένη σε επιμέρους αναμονές. 

« Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως χώροι αναμονής πλατύσκαλα κλιμακοστασίων και 
διάδρομοι κυκλοφορίας. 

■ Οι επιφάνειες των τοίχων πάνω από τους πάγκους εργασίας των χώρων εργαστηρίου - 
παρασκευαστηρίου και αποστείρωσης - πλύσης, πρέπει να είναι επενδεδυμένες, λείες και 
πλενόμενες. 

• Κάθε εργαστήριο περιλαμβάνει πάγκους εργασίας με ερμάρια ανοικτά και κλειστά πάνω και 
κάτω από τους πάγκους αντίστοιχα. 

Η επιφάνεια εργασίας των πάγκων πρέπει να κατασκευάζεται από υλικά που αντέχουν στα 
αλκαλικά, τα οξέα, τα διαλυτικά και τη θερμότητα. Σχισμές και ενώσεις πρέπει να 
αποφεύγονται. Ειδικά στο παθολογοανατομικό και κυτταρολογικό εργαστήριο η επιφάνεια του 
πάγκου πρέπει επιπλέον να μη προσβάλλεται από χρωστικές ουσίες. 

Στα παρασκευαστήρια του παθολογοανατομικού και του κυτταρολογικού εργαστηρίου 
απαιτείται καλός αερισμός λόγω της παρουσίας πτητικών αερίων. 

■ Ηλεκτρική εγκατάσταση: Πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας όλων των 
χρησιμοποιούμενων ιατρικών μηχανημάτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
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■ Απορρίμματα: Πρέπει να υπάρχει σφραγιζόμενο δοχείο μολυσματικών απορριμμάτων στους 
χώρους: εργαστήριο - παρασκευαστήριο, εργαστήριο δειγμάτων υψηλού κινδύνου, 
αποστείρωσης - πλύσης και λήψης δειγμάτων. 

ΤΜΗΜΑ Β' 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 
Σύνθεση Διαγνωστικού Εργαστηρίου Απεικονίσεων: 

Το Διαγνωστικό Εργαστήριο Απεικονίσεων συντίθεται από: 

α) Μία, ή περισσότερες αίθουσες εξέτασης με όλους τους βοηθητικούς τους χώρους (μία 
αίθουσα εξέτασης περιλαμβάνει μία θέση εξέτασης) και 

β) Τους κοινούς χώρους υποστήριξης, όπως προκύπτουν αναλογικά στον Πίνακα Μετρικών 
Στοιχείων 


ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 


ΜΑ 

ΧΩΡΟΙ 

ΙΤ1 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΧΩΡΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Αίθουσα 

Ακτινοδιαγν/κού 
α)Ακτινογράφηση & 

Ακτινοσκόπηση 

20,00 

3,00 

Για μια θέση 
εξέτασης 

XX** 

Περιλαμβάνεται 

χειριστήριο 


β)Ακτινογράφηση ή 
Ακτινοσκόπηση 

15.00 




2 

Αίθουσα Μαστογράφου 

10,00 

2,40 

Γ ια μια θέση 
εξέτασης 

XX** 

Με χειριστήριο 


Π 

Κοινή Αίθουσα 
Ακτινοδιαγν/κού 
και Μαστογράφου 
α)Ακτινογράφηση & 
Ακτινοσκόπηση 
και Μαστογράφος 

30,00 

3,40 


XX** 

Με χειριστήριο 


β)Ακτινογράφηση ή 
Ακτινοσκόπηση 
και Μαστογράφος 

25,00 

3,20 


XX** Με 
χειριστήριο 


γ)Ακτινογράφηση ή 
Ακτινοσκόπηση & 
Ορθοπαντ/φος 
όΊΑκτινονρσφηση κπι 
Ακτινοσκόπηση και 
Ορθοπαντ/φος 

21,00 

28,00 

3,00 

3,20 


XX** 

Με χειριστήριο 

XX** 

Με χειριστήριο 

3 

Αίθουσα 

Ορθοπαντ/φου 

6,00 

2,40 

Για μια θέση 
εξέτασης 

XX** 

4 

Αίθουσα μέτρησης 
οστικής πυκνότητας 

10,00 

2,80 

Γ ια μια θέση 
εξέτασης 

XX** 

5 

Αίθουσα 

υπερηχογράφου 

8,00 

2,40 

Για μια θέση 
εξέτασης 

XX** 

6 

Αίθουσα Αξονικού 

25,00 

3,60 


Με χώρους 
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Τομογράφου 


χειριστηρίου, 
οοιπρυΐΘΓ Χ.Κ.Χ* ή 
XX** 


7 


Αίθουσα Μαγνητικού 
Τομογράφου 


44,00 


4,00 


8 


Αίθουσα Ανανήψεως 
εφόσον δίνεται 
νάρκωση 


Βοηθητικοί γώροι 


1 Εμφανιστήριο 


8,00 


3,00 


2,00 


Για δύο εξεταστικά 
κρεβάτια 


Για μία ή 
περισσότερες 
αίθουσες 


Με χώρους 
χειριστηρίου, 
οοΓπρυΙθτ Χ.Κ.Χ* ή 
XX** 

Στο ίδιο επίπεδο με 
την αίθουσα της 
βασικής συσκευής 
απεικόνισης. 


Σε κεντρική θέση, 
με χώρο φύλαξης 
υγρών εμφάνισης 


2 


Αποθήκη 

Αναλώσιμου υλικού 
μηχανημάτων 


3,00 


1,40 


3 


νν.Ο. ασθενών 

Συμβατικού 

ακτινολογικού 


1,50 


1,00 


Για 1-4 αίθουσες 
Γ ια περισσότερες 
αίθουσες 
Προστίθενται 
0.5ιπ2 ανά 
αίθουσα 


Για 1 - 4 αίθουσες 


Με θωρακισμένο 
χώρο 

φύλαξης των 
Ακτινοδιαγν/κών 
ίίΐιπε. 

Ο χώρος του 
εμφανιστηρίου και 
της αποθήκης 
αναλωσίμου υλικού 
μηχανημάτων 
μπορεί να είναι 
ενιαίος. 

Στην περίπτωση 
αυτή 

ελάχιστη επιφάνεια 
είναι τα 6 πι2 και 
ελάχιστη διάσταση 
τα 2.20ΙΤ1 

Σε άμεση επαφή με 
την αίθουσα 


1 


Χώροι υποστήριξης 

Υποδοχή- 
Γραμματεία - 
Λογιστήριο 


8,00 


2,50 


2 


Αναμονή 


7,00 


2,50 


3 


Γ ραφείο ιατρών 


7,00 


2,40 


Απαιτείται για 
Περισσότερες από 
2 αίθουσες 


Μπορεί να 
εντάσσεται στην 
αναμονή με 
αύξηση του 
εμβαδού της. 


Γ ια πάνω από μία 
Αίθουσα 
προστίθενται 
3πι2 ανά αίθουσα. 


Για περισσότερους 
από 

Ένα ιατρό 
προστίθενται 
3ιπ2 ανά ιατρό 


4 


Χώρος ανάπαυσης 
Προσωπικού 


5,00 


1,80 


Γ ια πάνω από 3 
Αίθουσες 

προστίθενται 1,5τη2 
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ανά αίθουσα 


5 

νν.Θ. κοινού- 
Προσωπικού 

1,50 

1,00 

Ανά 4 αίθουσες 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Χ.Κ.Χ.= Χώρος Κύριας Χρήσης 

Χ.Κ.Χ.*=Χώρος που εξαιρείται της απαίτησης για φυσικό φωτισμό ή αερισμό 
Χ.Χ** ^Υπόγειος χώρος που προβλέπεται στην οικοδομική άδεια του κτιρίου και 
διαθέτει τεχνητό φωτισμό και εξαερισμό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για την εγκατάσταση 
μαγνητικού τομογράφου και μηχανημάτων που εκπέμπουν Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες,. 

Όπου XX** σημαίνει ότι είναι δυνατή η χρησιμοποίηση αυτού του χώρου πέραν των χώρων της 
κατηγορίας Χ.Κ.Χ. ή Χ.Κ.Χ.* 

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ 

■ Η επιφάνεια του χώρου αναμονής που προκύπτει από τους Πίνακες Μετρικών Στοιχείων, 
μπορεί να είναι ενιαία, ή κατανεμημένη σε επιμέρους αναμονές. 

■ Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως χώροι αναμονής πλατύσκαλα κλιμακοστασίων και 
διάδρομοι κυκλοφορίας. 

■ Οι κύριοι διάδρομοι κυκλοφορίας θα έχουν ελάχιστο πλάτος 1 μέτρο. 

■ Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξέταση περισσοτέρων του ενός ασθενών 
μέσα στον ίδιο ακτινοδιαγνωστικό χώρο. Ο χώρος γραφείου ιατρών στις Αίθουσες Μαγνητικής 
και Αξονικής τομογραφίας, τοποθετείται κατά προτίμηση σε επαφή με τις αίθουσες εξέτασης 
(κοντά στο χειριστήριο). 

■ Η εσωτερική οργάνωση των αιθουσών εξέτασης θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
λειτουργίας των σχετικών μηχανημάτων και τη μελέτη ακτινοπροστασίας, όπου απαιτείται. Ο 
χώρος του χειριστηρίου, σε κάθε περίπτωση αίθουσας εξέτασης, θα πρέπει να βρίσκεται σε 
θέση που να εξυπηρετεί λειτουργικά και να εξασφαλίζει άνετη οπτική και ακουστική επαφή 
εξεταστή - εξεταζόμενου. 

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

* Ακτινοθωράκιση: Όλες οι αίθουσες εξέτασης στις οποίες επιβάλλεται ακτινοθωράκιση θα 
πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στον εκάστοτε 
ισχύοντα κανονισμό ακτινοπροστασίας. 

■ Ηλεκτρική εγκατάσταση: Θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας όλων των 
χρησιμοποιούμενων ιατρικών μηχανημάτων και να είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της ΔΕΗ, 

■ Σήμανση: Έξω από κάθε αίθουσα εξέτασης πρέπει να υπάρχει εμφανές οπτικό, ή ακουστικό 
σήμα στην είσοδο του ακτινοδιαγνωστικού θαλάμου, που θα λειτουργεί κατά το χρόνο 
εξέτασης. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστες οδηγίες για τις εγκύους αναρτημένες 
στην αίθουσα αναμονής ασθενών. 


ΤΜΗΜΑ Γ' 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Σύνθεση Διαγνωστικού εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικήσ 

1. Το Διαγνωστικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής συντίθεται από: 

α) Ένα εργαστήριο ίη νίίτο, ή ένα εργαστήριο ίη νίνο, με τα βοηθητικά τους αντίστοιχα, ή 
συνδυασμό εργαστηρίων ίη νίνο, και ίη νίίτο. 

β) Τους χώρους υποστήριξης, όπως προκύπτουν αναλογικά από τον Πίνακα Μετρικών Στοιχείων. 


ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 


Α/Α 

ΧΩΡΟΙ 

γπ2 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΙΝ 

νιτκο 

Εργαστήριο - 
Παρασκευαστήριο 





1 

18,00 

2,40 

Για πάνω από ένα 
ιατρό προστίθενται 
4πι2 ανά ιατρό 

Χώρος ενιαίος ή 
διαχωρισμένος με 
Αποστείρωση/πλύση 
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2 

Χώρος αιμοληψιών 

4,00 

2,00 


ΧΚΧ ή Χ.Χ.** ή Χ.Κ.Χ* 
Προαιρετικός 

Β 

1 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΙΝ 

νινο 

Αίθουσα γ-03πΐΘΤ3 

ή 

Αίθουσα υ-03γπθγ3 
με 

1θ5ΐ κόπωσης 

20,00 

25,00 

3,00 

3,00 

Για μια θέση 
εξέτασης 

Με χειριστήριο 
οοπιρυΙθΓ, φωτογραφικό 
μηχάνημα ΧΚΧ ή 

XX** 

1 

Βοηθητικοί χώροι 

Θερμό εργαστήριο 

6.00 

1.80 

Για μία ή 
περισσότερες 
αίθουσες γ-σβπίθτβ 

*Θερμή περιοχή* 
Περιλαμβάνει 
θωρακισμένη κρύπτη 
ραδιοϊσοτόπων & 
ραδιενεργών 
καταλοίπων, απαγωγό 
εστία κ.λ.π., σύμφωνα 
με τον Κανονισμό 
Ακτινοπροστασίας 
XX** 

2 

Χώρος χορήγησης 
ραδιοφαρμάκων 

4.00 

1.20 

Γ ια μία ή 
περισσότερες 
αίθουσες γ-σαπίθΐπ 

*Θερμή περιοχή* 

Σε άμεση επαφή με τους 
χώρους του θερμού 
εργαστηρίου και της 
αναμονής θερμών 
ασθενών. 

Χ.Χ.** 

3 

Αναμονή θερμών 
ασθενών 

10.00 

1.80 

Γ ια μία ή 
περισσότερες 
αίθουσες γ-σαπιβτα 

*Θερμή περιοχή* 

Σε άμεση επαφή με την 
αίθουσα της γ-03πΐθΓ3 
και το χώρο χορήγησης 
ραδιοφαρμάκων. Χ.Χ.** 

4 

\Λ/.0. θερμών 
ασθενών 

1.50 

0.90 


*Θερμή περιοχή* 

Σε άμεση επαφή με το 
χώρο αναμονής θερμών 
ασθενών 

1 

Χώροι 

Υποστήριξης 

Υποδοχή, 

Γ ραμματεία - 
Λογιστήριο 

5.00 

2.00 

Απαιτείται για πάνω 
από 2 εργαστήρια 

Μπορεί να εντάσσεται 
στην αναμονή με 
αύξηση του εμβαδού της 
Χ.Χ.** 

2 

Αναμονή 

7.00 

2.50 

Για περισσότερα 
από 1 εργαστήρια 
προστίθενται 3πι2 
ανά εργαστήριο 


3 

Γ ραφείο ιατρού 

7.00 

2.80 

Γ ια ένα ιατρό 

Ενδείκνυται το γραφείο 
ιατρού γ-ο3ΓΠ6Γ3 να έχει 
οπτική επαφή με το 
χειριστήριο Χ.Κ.Χ. ή 
XX** 
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4 

\Λ/.0. κοινού 

1.50 

0.90 | 

XX.** 


προσωπικού 





ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χ.Κ.Χ. = Χώρος Κύριας Χρήσης 

Χ.Κ.Χ. * = Χώρος Κυρίας Χρήσης που εξαιρείται της απαίτησης για φυσικό φωτισμό ή αερισμό. 

Χ..Χ** = Υπόγειος χώρος που προβλέπεται στην οικοδομική άδεια του κτιρίου και διαθέτει τεχνητό 

φωτισμό και εξαερισμό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για την εγκατάσταση γ-03ΓΠ6Γ3. 

Όπου XX** σημαίνει ότι είναι δυνατή η χρησιμοποίηση αυτού του χώρου πέραν των χώρων της 

κατηγορίας Χ.Κ.Χ. ή Χ.Κ.Χ.* 

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

■ Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως χώροι αναμονής πλατύσκαλα κλιμακοστασίων και 
διάδρομοι κυκλοφορίας. 

■ Οι επιφάνειες, τοίχων δαπέδων και πάγκων εργασίας των χώρων εργαστηρίου - 
παρασκευαστηρίου ίη νίίτο και «θερμής περιοχής» πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του 
Κανονισμού Ακτινοπροστασίας. 

• Ηλεκτρική εγκατάσταση: Πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας όλων των 
χρησιμοποιούμενων ιατρικών μηχανημάτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

■ Απορρίμματα: Πρέπει να υπάρχουν δύο ανοξείδωτοι ποδοκίνητοι κάδοι καταλοίπων σε κάθε 
εργαστήριο. 

■ Οι νιπτήρες των πάγκων εργασίας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα με παροχή νερού 
ρυθμιζόμενη με τα πόδια, ή τον αγκώνα ή φωτοκύτταρο. Επίσης η αποσπόγγιση των χεριών 
πρέπει να γίνεται με χαρτί υγείας ή ρεύμα αέρος. 

■ Οι χώροι της «θερμής περιοχής» αποτελούν διακεκριμένη ενότητα, στην οποία η είσοδος 
πρέπει να σημαίνεται και να ελέγχεται η προσπέλαση του κοινού. 


ΤΜΗΜΑΔ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 


ΑΙΑ 

ΧΩΡΟΙ 

ΓΠ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΧΩΡΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Ιπτηρίη 

10.00 

2.80 


Πα χώρο ενιαίο ή 
χώρο γραφείου ή 
εξεταστηρίου που 
επικοινωνούν άμεσα 
Χ.Κ.Χ. 

2 

Αίθουσα θεραπείας 
σε χώρο ενιαίο ή 
χωρισμένο 

20.00 

4.00 

Για κάθε επιπλέον 
θέση θεραπείας 
προστίθενται 

6 πι2 

Για 3 θέσεις 
θεραπείας. Εάν οι 
αίθουσες θεραπείας 
είναι ατομικές 
απαιτείται ελάχιστη 
επιφάνεια ανά 
αίθουσα 6πι2 με 
ελάχιστη διάσταση 
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3 

Αποθήκη 

Αναλωσίμων 




2.40 

Χ.Κ.Χ. 

Ερμάρια 

4 

Γ υμναστήριο 

15.00 

3.00 

Για κάθε επιπλέον 
θέση θεραπείας 
προστίθενται 3.5 
γτι2 

3 θέσεις θεραπείας 
Χ.Κ.Χ. 

5 

Αίθουσα 

υδροθεραπείας με 
α) δινόλουτρο: 

3.00 

2.00 

Γ ια κάθε επιπλέον 
θέση θεραπείας 
προστίθενται 3 γπ2 

Περιλαμβάνει 
δινόλουτρο άνω και 
κάτω άκρων για 1 
θέση εργασίας. 


β) Λουτρό 

υδροθεραπείας 

σώματος 

6.00 

1.90 

Προαιρετικό 

Για 1 θέση εργασίας 


Χώροι 

υττοστιίοιΣικ 





1 

Υποδοχή, 

Γραμματεία - 
Λογιστήριο - 
αναμονή 

8.00 

2.50 


Χ.Κ.Χ. 

2 

νν.ο. 

1.50 

0.90 

Για κάθε 9 θέσεις 
θεραπείας 
απαιτείται 1 νν.ο 
επιπλέον 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χ.Κ.Χ. = Χώρος Κυρίας Χρήσης 

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

1. Η αίθουσα θεραπείας θα διαχωρίζεται σε θαλάμους ατομικής θεραπείας με στοιχεία τα οποία 
εξασφαλίζουν ιδιωτικότητα, ανεμπόδιστη κυκλοφορία ασθενών, προσωπικού και μηχανημάτων 
και ευελιξία χώρου. Τα διαχωριστικά στοιχεία δεν πρέπει να φθάνουν μέχρι την οροφή, ή το 
δάπεδο για να μην εμποδίζουν τον εξαερισμό του χώρου. 

2. Στους χώρους άσκησης και θεραπείας πρέπει να εξασφαλίζεται οπτική μόνωση από τον έξω 
του κτιρίου χώρο με χρήση πετασμάτων, ή αδιαφανών κρυστάλλων. 

3. Οι χώροι ατομικής θεραπείας, υδροθεραπείας και γυμναστικής πρέπει να κλιματίζονται. 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

1. Τοίχοι: Οι επιφάνειες των τοίχων στο προαιρετικό λουτρό υδροθεραπείας πρέπει να είναι 
επενδεδυμένες, λείες, πλενόμενες και να φέρουν σε κατάλληλα σημεία χειρολαβές στήριξης. 

2. Δάπεδα: Τα λουτρά υδροθεραπείας και οι χώροι υγιεινής θα έχουν δάπεδο αντιολισθητικό. 
Γενικά στα δάπεδα του εργαστηρίου Φ.Ι. & Α. Πρέπει να αποφεύγονται οι ανισοσταθμίες. 

3. Ηλεκτρική εγκατάσταση: Πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις λειτουργίας όλων των 
χρησιμοποιουμένων φυσιοθεραπευτικών μηχανημάτων και οργάνων, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς. 

4. Εγκατάσταση παροχής και αποχέτευσης νερού. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ 
Κανονισμοί: 

4.! Το Πολυϊατρείο - Πολυοδοντιατρείο πρέπει να στεγάζεται σε χώρο λειτουργικά ενιαίο κα 
ανεξάρτητο από οποιαδήποτε άλλη χρήση. 

Το Πολυϊατρείο συντίθεται από τουλάχιστον τρία ιατρεία, ή τουλάχιστον τρία Ιδιωτικά 
Διαγνωστικά Εργαστήρια, ή τουλάχιστον τρία ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και 
αποκατάστασης ή τουλάχιστον τρεις εξεταστικές μονάδες που μπορεί να είναι είτε ιατρεία 
(συμπεριλαμβανομένου και του οδοντιατρείου), είτε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, είτε 
ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. 

* Τα πολυϊατρεία συντίθενται από: 

α) Τις εξεταστικές μονάδες (ιατρεία ή ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή ιδιωτικά εργαστήρια 
φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης), με τους βοηθητικούς χώρους, όπως προβλέπονται 
στους αντίστοιχους πίνακες των παραρτημάτων του παρόντος. 

β) Τους κοινούς χώρους υποστήριξης, όπως προκύπτουν αναλογικά από τον Πίνακα Μετρικών 
στοιχείων που ακολουθεί. 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ- 


- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΣΥΜΘΕΣΗ Ε 

ΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΑΙΑ 

ΧΩΡΟΙ 

ΠΊ 2 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΧΩΡΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Ιατρείο-γραφείο 
ιατρού - 
εξεταστή ριο 

7 



Όπως Μέρος Πρώτο 
Τμήμα Α’, Πίνακας 
Μετρικών Στοιχείων 

2 

3 

νν.Ο. Ασθενών 
ιατρείου 

Εργαστήριο 
Παρασκευαστήριο 
Βιολογικών Υλικών 

1.50 

0.90 

Εφόσον απαιτείται 
από την ιατρική 
ειδικότητα 

Απαιτείται πρόσθετο 
νν.Ό. σε Μαιευτικό, 
Ουρολογικό, Αφροδ/κο, 
Παιδιατρικό 

Όπως Μέρος Δεύτερο 
Τμήμα Α’, Πίνακας 
Μετρικών Στοιχείων. 
Εξαιρούνται οι χώροι 
υποστήριξης. 

4 

Εργαστήριο 

Παρασκευαστήριο 

Πυρηνικής 

Ιατρικής ίη νίίτο 




Όπως Μέρος Δεύτερο 
Τμήμα Γ’, Πίνακας 
Μετρικών Στοιχείων Α 

5 

Αίθουσα 

Απεικόνισης 




Όπως Μέρος Δεύτερο 
Τμήμα Β', Πίνακας 
Μετρικών Στοιχείων. 
Εξαιρούνται οι χώροι 
υποστήριξης. 

6 

Εργαστήριο 

Πυρηνικής 

Ιατρικής ίη νίνο 
Αίθουσα γ-03ΐτΐ8Τ3 




Όπως Μέρος Δεύτερο 
Τμήμα Γ’, Πίνακας 
Μετρικών Στοιχείων Β. 
Εξαιρούνται οι χώροι 
υποστήριξης. 

1 

Χώοοι 

υποστήριξης 

Υποδοχή, 
Γραμματεία - 
Λογιστήριο 

9.00 

2.50 


Χ.Κ.Χ. 

2 

Αναμονή 

4.00 

2.50 

Ανά Ε.Μ. 

X Κ X. για χώρο 
αναμονής ενιαίο. Σε 
περίπτωση που στο 




6754 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 







πολυιατρείο 
λειτουργούν 
παιδιατρικό, ψυχιατρικό 
και Δερματολογικό - 
αφροδισιολογικό 
ιατρεία, αυτά πρέπει να 
διαθέτουν ιδιαίτερο 
χώρο αναμονής 
τουλάχιστον 5 ππ 2 

3 

Γραφείο ιατρού 

7.00 

2.40 

1 γραφείο ανά 
υπεύθυνο 
τμήματος 
διαγνωστικού 
εργαστηρίου 

Απαιτείται για τις 
ειδικότητες των 
Βιοπαθολόγων - 
Παθολοαν/τόμων, 
Κυτταρολόγων, 
Ακτινολόγων και 
Πυρηνικών ιατρών 

4 

Χώρος 

ανάπαυσης 

προσωπικού 

8.00 

1.00 



5 

νν.Ο. κοινού 
προσωπικού 

1.50 

0.90 

Ανά 3 Ε.Μ. 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ; Χ.Κ.Χ.= Χώρος Κυρίας Χρήσης. 


1. Το Πολυοδοντιατρείο συντίθεται από: 
α. Τουλάχιστον 3 οδοντιατρεία και 

β. Τους κοινούς χώρους υποστήριξης, όπως προκύπτουν αναλογικά από τον Πίνακα Μετρικών 
Στοιχείων που ακολουθεί. 


ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 


Α/Α 

ΧΩΡΟΙ 

Γ « 2 

ΓΠ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΧΩΡΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

Οδοντιατρείο — 
γραφείο ιατρού - 
εξεταστή ριο 

15,00 

2,80 

Τουλάχιστον 3 

Όπως Μέρος Πρώτο 
Τμήμα Α’, Πίνακας 
Μετρικών Στοιχείων 

2 

Αίθουσα 

Ορθοπαντ/ράφου 

6,00 

2,40 

Εφόσον υπάρχει 

Όπως Μέρος 
Δεύτερο Τμήμα Α’, 
Πίνακας Μετρικών 
Στοιχείων 


Χώοοι 

υττοστήοι£ικ 





1 

Υποδοχή, 

Γ ραμματεία - 
Λογιστήριο 

5.00 

2.00 


Χ.Κ.Χ. 

2 

Αναμονή 

4.00 

2.50 

Ανά οδοντιατρείο 

Χ.Κ.Χ. 
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3 

Βοηθητικός χώρος 

5.00 

2.20 



4 

\Λ/.0. κοινού 
προσωπικού 

1.50 

0.90 

Ανά 3 οδοντιατρεία 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χ.Κ.Χ.= Χώρος Κυρίας Χρήσης. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1. Το Πολυϊατρείο - Πολυοδοντιατρείο πρέπει να πληροί τις λειτουργικές και κατασκευαστικές 
απαιτήσεις όλων των Εξεταστικών Μονάδων που το αποτελούν, όπως αναφέρονται στο παρόν 
Παράρτημα. 

2. Οι κύριοι διάδρομοι κυκλοφορίας θα έχουν ελεύθερο πλάτος 1.00 μέτρα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 


ΙΑΤΡΕΙΟ 

Προαιρετικός Εξοπλισμός: 

Στον προαιρετικό εξοπλισμό του ιατρείου υπάγεται, ο οποιοσδήποτε ιατρο-τεχνολογικός 
εξοπλισμός, που άπτεται της ιατρικής ειδικότητας του ιατρού δικαιούχου του ιατρείου, για τη χρήση 
του οποίου διαθέτει αποδεδειγμένα, την απαραίτητη εκπαίδευση πιστοποίηση (όταν αυτή 
απαιτείται). Στον προαιρετικό εξοπλισμό δεν συμπεριλαμβάνεται ο ιατρο-τεχνολογικός εξοπλισμός 
που είναι απαραίτητος για την υποστήριξη της κλινικής εξέτασης που παρέχει ο ιατρός. 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ 

Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός: 

1. Πάγκος εργασίας τριών μέτρων με συρτάρια, ερμάρια και νεροχύτη. 

2. Οδοντιατρική έδρα. 

3. υηίΐ (βασική μονάδα). 

4. Αεροσυμπιεστής. 

5. Ακτινογραφικό: Δεν απαιτείται όταν ο δικαιούχος της άδειας λειτουργίας του οδοντιατρείου 
παρέχει αποκλειστικά και μόνο υπηρεσίες ορθοδοντικής, ή στοματικής και γναθοπροσωπικής 
χειρουργικής. 

6. Κλίβανος, ή αυτόκαυστο. 

7. Εργαλειοθήκη. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ) 

Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός: 

1. Μικροσκόπιο διόφθαλμο κοινό με δυνατότητα προσαρμογών για χρήση υπεριώδους φωτισμού, 
σκοτεινού πεδίου και αντίθεσης φάσεως. 

2. Υδατόλουτρο επωάσεως. 

3. Κλίβανοι. 

α. Επωαστικός. 
β. Αποστειρωτικός ξηρός. 

4. Φυγόκεντρος (οι) (με μικρό και μάκρο υποδοχές). 

5. Σύστημα προσδιορισμού έμμορφων στοιχείων αίματος. 

6. Συσκευή απιονισμού ύδατος. 

7. Ψυγείο με κατάψυξη. 

8. Πάγκος εργασίας τριών μέτρων με συρτάρια και ερμάρια. 

9. Λύχνος όυπδβη (υγραερίου, ή φυσικού αερίου). 

10. Καρέκλα αιμοληψίας - γυναικολογική. 

11. Κοινός ζυγός. 

12. Αυτόκαυτο. 

Προαιρετικός εξοπλισμός: 

1. Σύστημα ηλεκτροφόρησης κοινό. 

2. Φωτόμετρο ορατού και υπεριώδους φάσματος με δυνατότητα μέτρησης ανοσοενζυματικών 
εξετάσεων (ΕΙΙ5Α). 

3. Σύστημα προσδιορισμού ηλεκτρολυτών (φλογοφωτόμετρο ή σύστημα ατομικής απορρόφησης, 
ή συσκευή με ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια). 

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός: 

1. Πάγκος εργασίας τριών μέτρων με συρτάρια, ερμάρια και νεροχύτη. 

2. Ψυγείο με κατάψυξη. 

3. Σετ χρώσεων. 
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4. Φυγόκεντρος (οι) (με μικρό και μακρο υποδοχές). 

5. Μικροσκόπιο διόφθαλμο κοινό. 

6 Δοχείο μολυσματικών απορριμμάτων (για τους κολποδιαστολείς). 

7. Καρέκλα αιμοληψίας - γυναικολογική. 

8. Αυτόκαυστο 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός: 

1. Μικροσκοπικό διόφθαλμο κοινό με δυνατότητα προσαρμογών για χρήση υπεριώδους 
φωτισμού, σκοτεινού πεδίου και αντίθεσης φάσεως. 

2. Φυγόκεντρος (οι) (με -μικρό και μακρο υποδοχής). 

3. Ψυγείο με κατάψυξη. 

4. Πάγκος εργασίας τριών μέτρων με συρτάρια και ερμάρια. 

5. Καρέκλα αιμοληψίας - εξεταστική κλίνη. 

6. Αυτόκαυστο. 

7. Σύστημα ηλεκτροφόρησης κοινό. 

8. Σετ χρώσεων. 

9. Λύχνος Βυηδβη (υγραερίου ή φυσικού αερίου ) χ2. 

10. Σύστημα προσδιορισμού έμμορφων στοιχείων αίματος. 

11. Σύστημα γεννήτριας κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συνόλου του ηλεκτροτεχνολογικού 
εξοπλισμού. 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός: 

1. Μικροσκοπικό διοφθάλμια. 

2. Μικροτόμος παραφίνης. 

3. Μηχάνημα αφυδάτωσης - εμπότισης ιστών. 

4. Συσκευή εγκλίσεως ιστών σε παραφίνη. 

5. Κλίβανος επωαστικής. 

6. Ψυγείο. 

7. Υδατόλουτρο. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 
Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός: 

1. Μικροσκόπιο διόφθαλμο κοινό με δυνατότητα προσαρμογών για χρήση υπεριώδους φωτισμού, 
σκοτεινού πεδίου και αντίθεσης φάσεως. 

2. Υδατόλουτρο επωάσεως χ 2. 

3. Κλίβανοι χ 2. 

α. επωαστικός χ 2 
β. Αποστειρωτικός ξηρός χ 2. 

4. Φυγόκεντρος (οι) (με μικρό και μακρο υποδοχές ) χ 2. 

5. Σύστημα προσδιορισμού έμμορφων στοιχείων αίματος χ 2. 

6. Συσκευή απιονισμού ύδατος. 

7. Ψυγείο με κατάψυξη. 

8. Πάγκος εργασίας τριών μέτρων με συρτάρια και ερμάρια. 

9. Λύχνος Βυπδθη (υγραερίου, ή φυσικού αερίου χ 2. 

10. Καρέκλα αιμοληψίας - γυναικολογική (Σε περίπτωση που εξυπηρετεί και εξωτερικούς ασθενείς. 

11. Κοινός ζυγός. 

12. Αυτόκαυστο. 
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13. Βιοχημικός Αναλυτής χ 2. 

14. Ανοσολογικός Αναλυτής χ 2. 

15 Σύστημα προσδιορισμού ηλεκτρολυτών (φλογοφωτόμετρο, ή σύστημα απορρόφησης, ή 
συσκευή με ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια χ 2). 

16 Σύστημα ηλεκτροφόρησης. 

17. Σύστημα Γεννήτριας κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συνόλου του ηλεκτροτεχνολογικού 
εξοπλισμού. 

Β. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Ελάχιστος απαραίτητος Εξοπλισμός: 

1. Πάγκος εργασίας τριών μέτρων με συρτάρια, ερμάρια και νεροχύτη. 

2. Ψυγείο με κατάψυξη. 

3. Σετ χρώσεων. 

4. Φυγόκεντρος (οι) (με μικρό και μακρο υποδοχές). 

5. Μικροσκόπιο διόφθαλμο κοινό 6 

6. Δοχείο μολυσματικών απορριμμάτων (για τους κολποδιαστολείς). 

7. Καρέκλα αιμοληψίας - γυναικολογική. 

8. Αυτόκαυστο. 

Γ. ΠΑ0ΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Ελάχιστος ατταοαίτητος εξοπλισμός: 

1. Μικροσκόπια διοφθάλμια. 

2. Μικροτόμος παραφίνης. 

3. Μηχάνημα αφυδάτωσης - εμπότισης ιστών. 

4. Συσκευή εγκρίσεως ιστών σε παραφίνη. 

5. Κλίβανος επωαστικός. 

6. Ψυγείο. 

7. Υδατόλουτρο. 

Ο εξοπλισμός του κυτταρολογικού και του παθολογοανατομικού εργαστηρίου απαιτείται μόνο στην 
περίπτωση που το εργαστήριο βιολογικών υλικών αδειοδοτείται και για την παροχή των υπηρεσιών 
αυτών. Στην περίπτωση κοινού εξοπλισμού με το εργαστήριο βιολογικών υλικών ο εξοπλισμός 
απαιτείται μόνο μία φορά. 


ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ 

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια απεικονίσεων περιλαμβάνουν ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω 
εργαστήρια, ή συνδυασμό αυτών: 

1. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Α. Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός: 

1. Τραπέζι ακτινογραφιών (για απλές ακτινογραφίες ) με όρθιο όυοί<ν 

2. Μετασχηματιστής. 

3. Τραπέζι χειρισμού. 

4. Εμφανιστήριο. 

Β. Προαιρετικός: 

1. Ανακλινόμενο τραπέζι ακτινοσκοπήσεων. 


2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Α. Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός: 

1. Μαστογράφος. 
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3. ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ 

Α. Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός: 

1. Ορθοπαντογράφος. 

4. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 
Α, Ελάγιστος απαραίτητος εξοπλισμό*:: 

1. Σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας. 

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Α. Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός: 

1. Σύστημα υπερηχοτομογραφίας. 

Β. Προαιρετικός 

1. Σύστημα έγχρωμης υπερηχοτομογραφίας. 

6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Α. Ελάγιστος απαραίτητος εξοπλισμός : 

1. Σύστημα αξονικής τομογραφίας 

7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Α. Ελάχιστος απαραίτητοί εξοπλισμός: 

1. Σύστημα μαγνητικής τομογραφίας 

Στα εργαστήρια απεικονίσεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου στ. του άρθρου 10 
απαιτείται επιπλέον ο παρακάτω πρόσθετος εξοπλισμός : 

1. Αναπνευστήρας με Μοηίίοτ δηλ. Αναισθησιολογικό μηχάνημα, λειτουργίας συμβατής 
με το μαγνητικό πεδίο του μαγνητικού τομογράφου, με προέκταση των αγωγών ώστε 
να φτάνουν μέσα στην μαγνητική περιοχή. 

2. Μοηίίοτ πολλαπλών σημείων, συμβατής λειτουργίας με τον μαγνητικό τομογράφο, με 
προέκταση των καλωδίων, ώστε να φτάνουν εντός της μαγνητικής περιοχής. Πρέπει 
να περιλαμβάνουν ηλεκτροκαρδιογράφημα, μέτρηση αερίων του αίματος, μέτρηση 
αρτηριακής πιέσεως με αναίμακτη και αιματηρή μέθοδο. 

3. Πηγή οξυγόνου με δύο παροχές, μία για τον μαγνήτη και άλλη μία για ελεύθερη ροή με 
υγραντήρα 

4. Σύστημα αναρρόφησης 

5. Φιάλη οξυγόνου, εφεδρική συμβατή για λειτουργία εντός του μαγνήτη 

6. Λαρυγγοσκόπιο, από αμαγνητικό υλικό 

7. Φορείο, από αμαγνητικό υλικό 

8. Μάσκες ΑΜΒυ 

9. Στατώ για χορήγηση ενδοφλεβίων σκευασμάτων, από αμαγνητικό υλικό 

10. Τραχειοσωλήνες, ΝΕΙΑΤΟΝ αναρροφήσεως, αεραγωγοί 

11. Δύο φορητά κρεβάτια, το ένα να μπορεί να μπαίνει στην αίθουσα του μαγνήτη(από 
αμαγνητικό υλικό) 

12. Δύο μεγάλες φιάλες οξυγόνου, από 10 πι3 

13. Σύστημα αναρρόφησης 

14. Παροχές οξυγόνου, με υγραντήρα 

15. Απινιδωτής 

16. /λαρυγγοσκόπιο 

17. Ντουλάπι και τροχήλατο τραπέζι, στο οποίο να υπάρχουν φάρμακα πρώτης ανάγκης 

18. Τραχειοσωλήνες, ΝΕΙΑΤΟΝ αναρροφήσεως, αεραγωγοί και στατώ (από αμαγνητικό 
υλικό) για χορήγηση ενδοφλεβίων σκευασμάτων 


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α-1 
Α. Ελάχιστος απαραίτητος Εξοπλισμός 

1. Τράπεζα εργασίας επιστρωμένη με απορροφητικό υλικό. 
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2. Ανοξείδωτος νιπτήρας και παροχή νερού ρυθμιζόμενη με τα πόδια ή τους αγκώνες ή 
φωτοκύτταρο. 

3. Δύο ανοξείδωτοι ποδοκίνητοι κάδοι καταλοίπων. 

4. Ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης. 

5. Φυγόκεντρος αποκλειστικής χρήσης. 

6. Ψυγείο αποκλειστικής χρήσης. 

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α - 2 

1. Κρύπτη φύλαξης ραδιοϊσοτόπων και ραδιενεργών καταλοίπων. 

2. Απαγωγός εστία με κατάλληλη θωράκιση. 

3. Τράπεζα εργασίας. 

8. Νιπτήρας με ανοξείδωτο χάλυβα. 

6. Δύο ανοξείδωτοι ποδοκίνητοι κάδοι καταλοίπων. 

7. Ηλεκτρονικά συστήματα μέτρησης και απεικόνισης. 

8. Όργανο ανίχνευσης ακτινοβολίας χώρου. 

9. Όργανο μέτρησης της ραδιενέργειας των χορηγούμενων ραδιοφαρμάκων. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Α. Ελάνιστοο απαοαίτππκ Εξοπλισμός: 

I. Θερμοθεραπεία: 

1. Θερμά και ψυχρά επιθέματα. 

2. Συσκευή υπερύθρων - υπεριωδών. 

3. Διαθερμία. 

4. Συσκευή υπερήχων. 

II. Ηλεκτροθεραπεία: 

1. Συσκευές ηλεκτροθεραπείας διαδυναμικών, ή διασταυρούμενων. 

2. Δύο συσκευές «αναλγησία κατόπιν εφαρμογής ηλεκτρικού μηχανήματος» (π.χ. ΤΕΝ3). 

3. Συσκευή συνεχών και εναλλασσόμενων ρευμάτων. 

III. ΕΜΡ-ΒΙΟΡΕΕϋΒΑΟΚ 

IV. Μηχανοθεραπεία: 

1. Τροχός ώμου. 

2. Συσκευή τροχαλιών - αναρτόμενων ασκήσεων. 

3. Πολύζυγο. 

4. Στατικό ποδήλατο. 

Όλα τα παραπάνω μπορούν να αντικατασταθούν από ένα σύγχρονο πολυμηχάνημα. 

V. Βοηθήματα κινησιοθεραπείας: 

1 Καθρέπτης τοίχου, ή τροχήλατος. 

2 Βακτηρίες. 

3. Αναπηρικό αμαξίδιο. 

VI. 

■ Τουλάχιστον 3 κρεβάτια ατομικής θεραπείας. 

■ Στρώμα γυμναστικής. 

■ Συσκευή ηλεκτρομάλαξης. 

VII. Έλξεις 

VIII. Υδροθεραπεία: 

Δινόλουτρο άνω και κάτω άκρων (όχι απαραίτητα δύο συσκευές, αλλά μία στην οποία να είναι 
δυνατή η εκτέλεση θεραπείας και για τα άνω και για τα κάτω άκρα). 
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Β. Προαιρετικός: 

Ηλεκτρομυογράφος. 

Συσκευή μέτρησης μυϊκής ισχύος. 

Συσκευή εκτίμησης αναπνευστικής λειτουργίας. 

1. Δίζυγο βάδισης. 

2. Περιπατητήρας. 

3. Συσκευή ανάλυσης κίνησης - βάδισης. 

4. Συσκευή ανάλυσης σώματος. 

5. Συσκευή ουροδυναμικού ελέγχου. 

6. Εργομετρικό ποδήλατο. 

7. Ι.Α8ΕΚ. 

8. Μαγνητικά πεδία. 

9. Συσκευή μεσοθεραπείας. 

10. Συσκευή αναλγησίας δια βελονισμού. 

11. Κυκλοφορητής. 

12. Συσκευή πολωμένου φωτός. 

13. Εξοπλισμός για διάγνωση - αξιολόγηση - θεραπεία λειτουργικών δεξιοτήτων. 

14. Εξοπλισμός για διάγνωση - αξιολόγηση - και επανεκπαίδευση αφασικών ασθενών. 

15. Εξοπλισμός για διάγνωση - αξιολόγηση - και επανεκπαίδευση ασθενών με διαταραχές 
ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών. 

16. Υλικό και εξοπλισμός για κατασκευή λειτουργικών ναρθήκων και ναρθήκων ηρεμίας. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Για τη διακίνηση βιολογικών δειγμάτων από φορέα Π.Φ.Υ. σε άλλο φορέα Π.Φ.Υ. 
ακολουθείται υποχρεωτικά η κατωτέρω διαδικασία: 

Α) Κάθε βιολογικό δείγμα συνοδεύεται από το σχετικό δελτίο μεταφοράς - παραγγελίας 
εξετάσεων. 

Το δελτίο μεταφοράς φέρει τον κωδικό του φορέα που το αποστέλλει, το 
ονοματεπώνυμο του ασθενούς στον οποίο αντιστοιχεί το βιολογικό δείγμα, τον 
αύξοντα αριθμό του δελτίου παραγγελίας, τις ζητούμενες προς εκτέλεση εξετάσεις και 
την υπογραφή του ιατρού που αποστέλλει το δείγμα. 

Το σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ είναι υποχρεωτικώς έντυπο. 
Μπορεί να έχει ηλεκτρονική μορφή, αρκεί να αποδεικνύονται τα στοιχεία που 
αναφέρονται σε αυτό από το σύστημα Η/Υ που χρησιμοποιείται. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


Β) Το βιολογικό δείγμα μεταφέρεται, με ευθύνη του φορέα που εκτελεί\ις εξετάσεις, μέσα 
σε ειδικούς χώρους που μπορούν να εξασφαλίσουν συνθήκες συντήρησης του 
δείγματος (θερμοκρασία 2-8 °0). 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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Στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγματος. 

Ιωάννινα, 1 Οκτωβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

23104 23956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

2410 597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

210 4135228 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 

26610 89122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

2610 638109 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

2810 300781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

26510 87215 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

22510 46654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

25310 22858 




ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοιρή 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοιριί ΡΥΡ/ΟΡ 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οά-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 ί ανά 50 σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-ΓΟίτι/άνά, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.; Τηλεφωνικά: 210 4071010 ■ (αχ: 210 4071010 - ίπίετηβΐ: ΗΗρ://νννννν.β1.9ΐ· 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α' 

225 € 

190 € 

Β' 

320 € 

225 € 

Γ' 

65 € 

Δωρεάν 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 

Δωρεάν 

Δ' 

160 € 

80 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

80 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

33 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α.Ε.Δ. 

10 € 

Δωρεάν 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

2.250 € 

645 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

95 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70€ 

Δωρεάν 

Ο.Π.Κ. 

- 

Δωρεάν 

Α'+ Β'+ Δ' + Α.Α.Π. 

- 

450 € 


* Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 < ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ί ανά έτος παλαιότητας. 

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία 
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, 
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. 

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο¬ 
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Οργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). 

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. 

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.; 210 8220885, 210 8222924,210 5279050. 

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.θΐ.ςτ). 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 



* Ο 1 002 1 002 10090032* 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τιίίρ://νννννν.£ΐ.(]Γ - θ-πΐδίΙ: ννο1)ίΠ35ΐ0Γ.8ΐ@£ί.0Γ 
































